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Bu soruların her hakkı ÖSYM’ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi 
otograflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması ÖSYM’nin yazılı izni 
olmadan yapılamaz. Yayınevimiz telif ücretini ödeyerek bu izni almıştır. 
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Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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LYS SORUSU 



DE // AB // CF 

m (DBC) = 110° 
m(FCG) = 30° 
m (ABC) = x 
m(EDB) = y 


Yukarıdaki verilere göre, x - y farkı kaç dere- 
cedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 

(2011-LYS1) 


E A B 



EB // MD 

m(EAC) = 5a + 10° 
m(FCD) = 3a + 10° 
m(ÂCB) = x 

Yukarıdaki şekilde |AC| = |BCİ olduğuna göre, 
m(ÂCB) = xkaç derecedir? 


A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30 

(1997-ÖSS) 


ÖSS SORULARI 



AB // DC 
DE // CF 
m(BAE) = 110° 
m(ÂED) = 30° 
m(DCF) = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 

(2006-ÖSS Mat 1) 



m(BEG) = m(GEF) = a 
m(EFG) = m(ĞFD) = b 

Yukarıdaki şekilde AB // CD olduğuna göre, 
m(FGE) kaç derecedir? 

A) a±k B) 2(a + b) C)45 
D) 60 E) 90 

(1988-ÖSS) 


4 . Sadece pergel ve cetvel kullanarak aşağıdaki 
ölçüleri verilen açılardan hangisi tam olarak 
cizilemez ? 

A) 67,5° B) 60° C)50° 

D) 30° E) 22,5° 

(1985-ÖSS) 
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Doğruda Açılar 


Bölüm 1 


ÖYS SORULARI 

E A, B, C, D, E 
noktaları düz- 
lemseldir. 

AE _L BD 
m (CAE) = 118° 
m(CBD) = a 

Yukarıdaki verilere göre, m(CİÖ) = a kaç 
derecedir? 

A) 152 B) 150 C) 148 D) 146 E) 144 

(1994-ÖYS) 



2. 229632 saniyelik bir açı kaç derece, kaç daki- 
ka ve kaç saniyedir? 

A) 62° 47' 12" B) 63° 46' 22" C)63°46'12" 
D) 63° 47' 22" E) 63° 47' 1 2" 

(1 986-ÖYS) 


ÜSS SORULARI 



Yandaki şekilde, 

AB // ED 
m (ABC) = 30° ve 
m(BCD) = 50°olduğuna 

m(CDE) kaç derecedir? 


göre, 


A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 • E) 50 

(1 980-ÜSS) 


2 . 



Verilen şekilde OX _L OY ve OD _L OC doğruları 
ile eşit açılar işaretlenerek belirtilmiştir. 

AOB kaç derecedir? 

A) 120 B) 125 C) 135 D) 145 E) 150 

(1 979-ÜSS) 


[ CEVAPLAR 

LYS 
1. E 
ÖSS 

1 . A 2. D 3. E 4. C 

ÖYS 

1 . A 2. E 

ÜSS 

1. B 2. C 


LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 



AB uzatılırsa 

m(KBC) = m(FCG) = 30° (Yöndeş açılar) 
m(DBK) = 110° - 30° = 80°, 
y + 80° = 1 80° => y = 1 00° ve 
X + 30“ = 180° =*> x = 150° bulunur. 
x - y = 150° - 100° 

= 50° dir. 

Yanıt E 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



AKE üçgeninde 
m (AKE) = 1 80° - (1 1 0° + 30°) 

= 40° dir. 

m (AKE) = m(KBC) = m(DCF) =*> x = 40° bulunur. 
(Yöndeş açılar) 

Yanıt A 
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2003 

2004 

2005 

2006 
2007 





m (BAC) = 55' 
m(BDC) = 75' 
m (BEC) = 95' 
m(BFC) = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 110 B) 115 C) 120 D) 125 E) 130 

(2012-LYS1) 


ABC bir üçgen 
AE ve CD açıortay 
m (EDC) = 65° 
m (ABC) = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 50 B) 45 C) 40 D)35 E) 30 

(2009-ÖSS Mat 2) 




ABC bir üçgen 
|CA| = |CD| 

m(ÂCD) = m(DCB) 
m (BAC) = 80° 
c m(ÂBC) = x 


Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 

(2010-LYS1) 


2 . Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri 
a°, b°, c° ve 
4c - b < a 

olduğuna göre, c en cok kaçtır? 

A) 25 B) 30 C) 36 D)42 E) 45 

(2009-ÖSS Mat 1) 


-LJ .1 ■ 






Üçgende Açılar 


Bölüm 2 



ABC bir üçgen 
|AE| = |AF| 

m(BAD) = 60° 
m (ÂDB) = 70° 
m(ÂCB) = 50° 
m(ÂBF) = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

(2008-ÖSS Mat 1) 


ABC bir üçgen 
[BP| = |PR| 

|CP| = |PQ| 
m (BAC) = 25° 
m(RPQ) = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 150 B) 135 C) 130 D) 120 E) 108 

(2007-ÖSS Mat 1) 




m(ADB) = a 
m(DBC) = 30° 


Yukarıdaki şekilde ABC ve ABD birer ikizkenar 
üçgendir. 

|AB|=JAC| ve |AD| = |BD| olduğuna göre, 

m(ADB) = a kaç derecedir? 

A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115 

(1999-ÖSS) 


, D A, B, C, D 

c f / doğrusal 

a B > E . P doğrusal 

/ |BC| = |BE| 

|CD| = |CE[ 

a/vgb* m (ÂBF) = 1 68° 

m (DEF] = a 

Yukarıdaki verilere göre, m (DEF) = a kaç 
derecedir? 

A) 50 B) 54 C) 58 D) 60 E) 64 

(1999-ÖSS İPTAL) 



B D C 


ABC bir üçgen 
m(BCA) > 90° 

[AD] iç açıortay 

[AE] dış açıortay 
|AD| = |AE| 


Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) + m (ÂCE) 
toplamı kaç derecedir? 

A) 60 B) 75 C) 90 D) 135 E) 150 

(2001 -ÖSS) 



m(DCA) = 15° 
m(BDC) = a 


Şekilde |AB| = |AC| ve |BD| = |BC| olduğuna 
göre, m(BDC) = a kaç derecedir? 

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 

(1 998-ÖSS) 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 2 


Üçgende Açılar 


m(CED) = a 



|AB| = |BC| = |BD| = |CD| = |DE| 

Yukarıdaki verilere göre, m(CED) = a kaç 
derecedir? 

A) 90 B) 60 C) 45 D) 30 E) 20 

(1 998-ÖSS) 



ABC bir üçgen 
|AB| = |BD| 

|AC| = |CE| 

m (EAD) = 20° 


Yukarıdaki verilere göre, BAC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 

A) 150 B) 140 C) 130 D) 120 E) 110 

(1 994-ÖSS) 



13. A 


m (BAC) = 120° 
|AB| = |AC| 

ÎDB| = |BE| 

m(ÂFD) = x 


Yukarıdaki şekilde m (ÂFD) = x kaç derece- 
dir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 

(1997-ÖSS) 


b e [OA, ce[OD 
B X [OA ± [OD 

\ m(DCB) = 124° 

\l24° , „ 

Oİ3 b m (ABC) = a 

Yukarıdaki verilere göre, m (ABC) = a kaç 
derecedir? 

A) 138 B) 146 C)148 D) 152 E) 154 

(1 994-ÖSS) 



m (BAC) = a 
m(ACD) = x 
m(BDC) = 40° 
|BC| = |DC| 


Yukarıdaki şekilde [AB] = |AC| olduğuna göre, 
x in a türünden değeri aşağıdakiterden hangi- 
sidir? 

A) a + 10 B) a + 40 C)2a-40 


D) | + 40 E) |+10 



(1 996-OSS) 


ABC bir üçgen 
P e [BC] 

[PH] J- [BL] 

m(BAC) = 106° 
m(ÂPH) = 7° 
m(PÂC) = a 

Yukarıdaki verilere göre, m(PAC) = a kaç 
derecedir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 1 1 

(1993-ÖSS) 
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Üçgende Açılar 


Bölüm 2 



Şekildeki verilere göre, a açısı kaç derecedir? 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 

(1992-ÖSS) 


16 . 


D G [AC] 

|AB| = |AD| 

m (ABC) = 100° 
m(CBD) = a 


Şekildeki ABC üçgeninde A açısının a türün- 
den değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 100 -2a B)100-a C)2a-10 

D) 2a -20 E) a + 10 

(1991 -ÖSS) 



18. Aşağıdaki ABC üçgeninde |DC| = |DA| dır. 



S D C 

ABD açısının ölçüsü 2x 
BAD açısının ölçüsü x 
EAC açısının ölçüsü 110° 

Buna göre x kaçtır? 

A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 

(1987-ÖSS) 


19. Aşağıdaki şekilde AD II BC, |BC( = |DC| dir. 



c 


ABD açısının ölçüsü 30° 

BAD açısının ölçüsü 100° 

BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100 

(1987-ÖSS) 



B C 


Şekildeki ABC ikizkenar üçgeninde A tepe 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D)30 E) 35 

(1 989-ÖSS) 



EBA açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 1 5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 

(1986-ÖSS) 
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Yandaki şekilde 
BAD açısının 
ölçüsü 90° dir. 
|AB| = |AD| 

|BC| = |CD| 
ve ABC açısının 
ölçüsü a oldu- 
ğuna göre, 

C) 90 + 2a 


D) 180 -a E) 180 -2a 

(1984-ÖSS) 


22 . 


Yandaki şekilde 
AB ± AD, AC ± BC, 
ABC açısının ölçüsü 
60° olduğuna göre, 

EAD açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 100 B) 1 10 C) 120 D) 130 E) 140 

(1982-ÖSS) 




B C D 


İECMCDİ 
m (AFE) = a 

Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgen oldu- 
ğuna göre, m (AFE) = a kaç derecedir? 

A) 110 B) 105 C)100 D)95 E) 90 

(1997-ÖYS) 



B D H C 


[AH] ± [BC] 

|AD| = |BD| 
m(BÂD) = m(DÂH) 
m(BÂC) = 100° 

Yukarıdaki verilere göre, ACB açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 

(1 992-ÖYS) 


3 . 



D, B, E doğrusal 
[AC] // [DE] 

|AN| = |NC| 

AN açıortay 

m (EBN) = 25° 


Yukarıdaki verilere göre, DBA açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 

(1 990-ÖYS) 


4 . 


|AB| = |AC| 

m (ABD) = 7° 
m (BDC) = 35° 


C 



Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeninde BCA 
taban açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 74 B) 75 C) 76 D) 77 E) 78 

(1 990-ÖYS) 
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Üçgende Açılar 


Bölüm 2 


5. 


Taban açıları 24° olan ikizkenar bir ABC üçge- 
ninde tepe açısını üç eş parçaya bölen ışınlar 
arasındaki açı kaç derecedir? 

A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44 

(1990-ÖYS) 


Yukarıdaki şekilde AD X BC, BE x AC ve BKD 
açısının ölçüsü 50° olduğuna göre, BCÂ açısı- 
nın ölçüsü kaç derecedir? 

A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40 

(1985-ÖYS) 




6 . 


Aşağıdaki şekilde ABC ve ADC ikizkenar üçgen- 
dir. 



|AB| = |BC| 
|DC| = |AC| 

m (ABC) = 40° 
m (DCA) = 50° 


Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

A) 11 B) 9 C) 7 D) 5 E) 3 


(1 987-ÖYS) 


9. Şekilde ABC ve ADC ikizkenar üçgendir. 
A 



b y D C 


ABD açısının ölçüsü 72°, ACD ve BAD açılarının 
her birinin ölçüsü 36° dir. |AB| = x, |BD| = y oldu- 
ğuna göre, |AC| nin x ve y cinsinden değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2y B)-^ C)x + y 

D) 2x - y E) 3y - x 

(1983-ÖYS) 


7. Aşağıdaki ABC ikizkenar üçgeninde 

A 

. |BC| = |CD| = |DA| 
|AB| = |AC| 


B C 

ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 45 B) 60 C) 72 D) 75 E) 80 

(1986-ÖYS) 




Verilen şekilde ABC açısının ölçüsü 50° ve aynı 
harflerle gösterilen açılar birbirine eşittir. 
x - y = 1 0° olduğuna göre, BCA açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 

(1981 -ÖYS) 
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Bölüm 2 


Üçgende Açılar 



3. Bir ABC üçgeninin B ve C açılarının açıortayları- 
nın kesişme noktası 1 olduğuna göre, BIC açısı- 
nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 180°- (B+C) B) 90° - ~ 

C) 1 80° - Â D) 90° + ^ 

E) 180°-|- 

(1972-ÜSS) 


4. Bir ABC üçgeninde B = 70°, C = 30° olduğuna 
göre, A açısının iç açıortayı ile A köşesinden 
geçen yükseklik arasındaki açı aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) 15° B) 20° C) 35° D) 40° E) 50° 

(1968-ÜSS) 


5. Bir üçgende A = 45°, B - C = 35° olduğuna 
göre, B açısının değeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) 45° B) 50° C) 67° 30' 

D) 85° E) 72° 30' 

(1968-ÜSS) 



YGS 

1. A 


LYS 

1. B 2. D 3. C 

ÖSS 


1. A 

2. C 

3. C 

4. C 

5. C 

6. B 

7. B 

8. E 

9. C 

10. D 

11. E 

12. B 

13. B 

14. C 

15. D 

16. D 

17. B 

18. B 

19. A 

20. B 

21. C 

22. C 



ÖYS 






1. E 

2. D 

3. E 

4. C 

5. E 

6. D 

7. C 

8. D 

9. C 

10. D 

11. E 


üss 






1. c 

2. A 

3. D 

4. B 

5. D 
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Üçgende Açılar 


Üçgende Açılar 



m (DAĞ) = m(BAD) = a olsun. 

|AC| = |BC| => m(CBA) = 2a olur. 

ABC den 2a + a + a + 40° = 1 80° 

4a = 140° 
a = 35° olur. 

ADC den a + x + 40° = 1 80° 

35° + x + 40° = 180° 

x = 105° bulunur. 

Yanıt A 


LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



m (BDF) = 75° ise, m (ÂDC) = 1 05° dir. 

(Bütünler açılar) 

m (CEF) = 95° ise, m (AEB) = 85° dir. 

(Bütünler açılar) 

m (BFC) = m (DFE) = x tir. (Ters açılar) 

ADFE dörtgeninden; 

55° + 1 05° + x + 85° = 360° 

245° + x = 360° 

x = 1 1 5° bulunur. 

Yanıt B 


Bölüm 2 



|CA| = |CD| ise 
m (CAD) = m(CDA) = 80°dir. 

m(ÂCD) = m(DCB) = 20°o!ur. 
m (ÂDC) = m(DBC) + m(DCB) 

=> 80° = x + 20° 

=> x = 60° olur. 

Yanıt D 


Bölüm 2 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . 


1. vol 

m (ÂDC) = 1 80° - 65° = 1 1 5° dir. Ayrıca, 

m (ÂDC) = 90° + m ^ BC ^ olduğu için, 
115° = 90° + => x = 50° olur. 


2. vol 

A 



ADC de 
a + b = 65° dir 

ABC de 

2a + 2b + x = 180° 

2 . 65° + x= 180° 
x = 50° bulunur. 

Yanıt A 



m (ÂDB) = m (ÂBD) = x + 9°dir. 

|AC| = |BG| olduğu için 

m(ÂBC) = m(CAB) = x+18° ve 
A 

m(ABD) den 

x+1 9° + 2.(x + 9°) = 1 80° 

=>3x+36° = 180° 

=> x = 48° olur. 

Yanıt C 


2. a + b + c = 1 80° => a + b = 1 80° - c 
4c - b < a 
=> 4c < a + b 
=> 4c < 1 80° - c 
==• 5c < 1 80° 

=> c < 36° olduğu için c en çok 36° dir. 

Yanıt C 



' m (ÂDB) = m (ÂCD) + m (DAĞ) 

=> 70° = 50°+ m (DAĞ) 

=> m (DAĞ) = 20° olur. 

m(ÂEF) = m(ÂFE) = 180 °~ 20 - = 80° dir. 

ÂBF de m(ABF) + m(BAF) + m(AFB) = 180° 

=> x + (60° + 20°) + 80° = 180° 

=> x = 20° bulunur. 

Yanıt C 



ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından 
25°+a+b=1 80° => a+b=155° dir. 

BPĞ doğru açı olduğu için, 

1 80°-2a+x-1 80°-2b=1 80° dir. Buradan 
1 80°+x+1 80°=2a+2b+1 80° 

x = 2(a+b) -180° = 31 0°-1 80° 
x= 130° dir. 

Yanıt C 



m(DAE) = 90° ve m(ADE) = m(AED) = 45° dir. 
m (ABC) = a olsun. 

=> m (ABC) + m(BAD) = m (ADC) 

=> a + m (BAD) = 45° 

=> m (BAD) = 45°-a olur, 
m (DAĞ) = m (BAD) = 45°- a d>r. 
m (ÂCE) = m (ÂDC) + m (DÂC) 

e = 45° + 45° - a 
0 = 90° - a 
0 + a = 90° bulunur. 

Yanıt C 


27 


VAC 


ıvc « /îcamctdLamai İTk ^PÛMPTRİ 



Üçgende Açılar 


Bölüm 2 



B C 


|DA| = |DB| oduğuna göre, 
m(DAB) = m (DBA) = a olsun. 

|AB| = |AC| olduğu için 
m (ABC) = m (ACB) = 30° + a olur. 

ABC üçgeninden 
a + 2. (a + 30°) = 180° 

=> 3a = 120° 

=> a = 40° dir. 

ABD üçgeninden 
a + 2a = 180° 

=> a + 2 . 40° = 180° => a = 100° olur. 

Yanıt B 



|BD| = |BC| ise m(BCD) = m(BDC) = a olur. 

|AC| = |AB| olduğu için 
m(ÂCB) = m(ÂBC) = a + 1 5° dir. 

BDC üçgeninden 
a + a + 15° + a = 180° 

3a = 165° 
a = 55° olur. 

Yanıt E 


7. d 



|BC| = |BE| olduğu için m (BCE) = m(BEC) dir. 
m (ÂBE) = m (BCE) + m (BEC) 

=>168° = 2. m (BCE) 

=>m(BCE) = m (BEC) = 84° dir. 

|CD| = |CE[ olduğu için m (CDE) = m(CED) ve 
m (BCE) = m (CDE) + m (CED) 

=> 84° = 2 . m (CDE) 



|AB| = |BC| = |BD| olduğuna göre, 
m(ÂDC) = 90° dir. 

|DE| = |DC| ise m (DEC) = m(DCE) = a olur, 
m (ÂDC) = m (DEC) + m (DCE) 

90° = a + a 


a = 45° dir. 


=>m(CDE) = m (CED) = 42° dir. 
a = 180° - (84° + 42°) = 54° olur. 


Yanıt B 


Yanıt C 


Bölüm 2 


Üçgende Açılar 



|AB| = |AC| olduğu için 
m (ABC) = m(ÂCB) = 30° dir. 

BED ikizkenar üçgeninde 
m (BED) = m (BDE) = 1 5° ve 
m (FEC) = m (BED) = 15° dir. 

FEC üçgeninden 
m (ÂFE) = m (FCE) + m (FEC) 
x = 30° + 15° 
x = 45° olur. 

Yanıt D 


A 



B C 

|CD| = |CB| olduğu için m(CBD) = 40° dir. 

BCD üçgeninden 

m (BCA) = 1 80° - (x + 40° + 40°) . .. 

= 100° - x olur. 

|AB| = |AC| olduğu için m (ABC) = 100° - x tır. 
ABC üçgeninden 
a + 2 . (100° -x) = 180° 
a + 20° = 2x => x = 10° + olur. 

Yanıt E 



B E D C 


m(BAE) = a ve m (DAĞ) = b olsun. 

|BA| = )BD| olduğu için m(BDA) = 20 + a ve 
|CA| = |CE| olduğu için m(CEA) = 20 + b olur. 
AED üçgeninden 

m (EAD) + m (ÂED) + m (EDA) = 180° 

20° + 20° + b + 20° + a = 180° 
a + b = 120° olur. 

m (BAĞ) = a + b + 20° = 120° + 20° = 140° dir. 

Yanıt B 



m (ABC) = m (BOĞ) + m (ÖCB) 
a = 90° + 56° 
a = 146° dir. 

Yanıt B 


14. 


B P C 

m (BAP) = m (ÂHP) + m (HPA) 

= 90° + 7° 

= 97° dir. 

m (PAG) = m (BAĞ) - m (BAP) 
a= 106°- 97° 

= 9° olur. 

Yanıt C 
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Üçgende Açılar 



m (CEB) = m (CAB) + m (ÂCF) + m (ABD) 
100° = a + 40° + 20° 
a = 40° olur. 


Yanıt D 



m (ABD) = m (ÂDB) = m (ABC) - m (DBC) 

= 1 00° - a dır. 

ABD üçgeninden 
m(Â) +2 . (100° -a) = 180° 
m(Â) =180° -200° + 2a 
m(Â) = 2a -20° olur. 

Yanıt D 



m (ABD) = m (DBC) = a ise 
m(ACB) = 2a olur, 
m (ÂDB) = m (DBC) + m (DCB) 

1 20° = a + 2a 
a = 40° olur. 

ABC üçgeninden 
x + 4a = 180° 


x + 160° = 180° 

x = 20° olur. 


Yanıt B 
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Bölüm 2 



m(BAC) = 70° olduğu için m(DAC) = 70° - x tir. 
|DA| = |DC| olduğundan 
m(DÂC) = m(DCA) = 70° - x ve 
m(ÂDC) = m(DİA) + m(BÂD) 

= 2x + x 
= 3x olur. 


Bölüm 2 


20. E A 



DC // EA olduğu için 
m(BDC) =90° dir. 

AFC üçgenindenm(AFC) = 60° ve 

m(BFD) = m (AFC) = 60° olur. (Ters açılar) 

BDF üçgeninden 
a + 90° + 60° = 180° 
a = 30° olur. 

Yanıt B 


22 . 


Üçgende Açılar 



m (CAB) = 30° 

m (CAD) = 60° dır. 

a = 180° -60° = 120° olur. 

Yanıt C 


ADC üçgeninden 


3x + 2 . (70° - x) = 1 80° => x = 40° bulunur. 

Yanıt B 


A 



ABD üçgeninden m(ADB) = 50° dir. 

|CB| = |CD| olduğu için m(CBD) = m(CDB) dir. 
[AD] // [BC] olduğu için 

m(ADB) = m(CBD) = 50° olur. (İç ters açılar) 

BCD üçgeninden 
a + 50° + 50° = 180° 
a = 80° olur. 

Yanıt A 



m(CBD) = m(CDB) = a olsun. 
m(ADC) = a olur. 

ABD üçgeninden 90° + 2(a + a) = 1 80° 

a + a = 45° dir. (*) 
CBD üçgeninden x + 2a = 1 80° (**) 

(*) denkleminden a çekilerek (**) de yazılırsa 
x + 2 . (45° - a) = 180° => x = 90° + 2a olur. 

Yanıt C 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


A 



|CE| = |CD| vem(ECB) = 60° olduğu için 
m(CED) = m(CDE) = 30° dir. 

m(AEF) = m(CED) = 30° (Ters açılar) 
ve AFE üçgeninden 
a + m (FAE) + m (ÂEF) = 180° 
a + 60° + 30° = 180° 
a = 90° olur. 

Yanıt E 
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üçgende Açiiâr 


Bölüm 2 



YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 2 


Üçgende Açılar 


6 . 



|CD| = |CA| olduğu için 

m(CDA) = m (CAD) = 1 -- 0< ’ 2 ~ 50 ' 
= 65“ dir. 

|BA| = |BC| olduğu için 


m (BAC) = m(BGA) = 180 °- m ^ = 

= 70° dir. 


m (BAD) = m (BAC) - m (CAD) 


= 70° - 65° = 5° olur. 


Yanıt D 



B D C 

m(ÂKE) = m(BKD) = 50° dir. (Ters Açılar) 

AKE dik üçgeninden 
m(KÂE) + m(ÂKE) =90° 

=> m(İ<AE) +50“ = 90° 

=> m(KÂE) = 40“ olur. 

ADC dik üçgeninde 
m (DAC) + m(DCA) = 90“ 

40“ + a = 90“ =* a = 50“ olur. 

Yanıt D 



B C 

|DA| = |DC| olduğu için 
m(DAC) = m(DCA) = a olsun. 
m(BDC) = m(DAC) + m(DCA) = 2a olur. 

|CD| = |CB| olduğu için 
m(CDB) = m(CBD) = 2a olur. 

|AB| = |AC| olduğu için 
m (ABC) = m(ACB) ve m(BCD) = a dır. 

ABC üçgeninin iç açıları toplamı 
a + 2a + 2a = 1 80° => a = 36° ve 
m (ABC) = 2a = 2 . 36“ = 72“ olur. 

Yanıt C 



ABD üçgeninden m(BDÂ) + 36“ + 72° = 180“ 
m(BDA) = 72“ olur. 

O hâlde, |AB| = |AD| = x tir. 
m (BDA) = m (DCA) + m (DAC) 

72“ = 36“ + m (DAC) => m (DAC) = 36“ olur, 
m (ABC) = m (BAC) = 72° olduğu için 
|CB| = |CA| = x + y olur. 

Yanıt C 
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Üçgende Açılar 


Bölüm 2 


10 . 


B 

2x + 2y = 1 80° 
x + y = 90° 

+ x - y = 10° 

2x = 100° => x = 50° ve 
50° + y = 90° => y = 40° olur. 
ABD üçgeninden 
2x + z + 50° = 1 80° 

=> 2 . 50° + z + 50° = 1 80° 

=> z = 30° dir. 

ABC üçgeninden 
m(BCA) + 2z + 50° = 1 80° 

=> m(BCA) + 110° = 180° 
m(BCA) = 70° olur. 



Yanıt D 



DBC üçgeninde, ADEbir dış açı ve 
DBC ile DCB iç açılar olduğundan 
m (ÂDE) = m (DBC) + m (DCB) 

= 180° - d + 180° - a 


= 360° - a - d olur. 


AED üçgeninde, AEB açısı, EAD ve 
EDA açılarının dış açısı olduğu için 

m(ÂEB) = m (EAD) + m (EDA) 
b = 1 80° - c + 360° - a - d 
a + b + c+ d = 540° 

= 6 . 90° =*> 6 tane dik açıdır. 

Yanıt C 


11 . 



B C 


ABE üçgeninden 
m(ABE) = 90° - a dır. 

BHC açısı, BDH üçgeninin bir dış açısı olduğu 
için 

m (BHC) = m(DBH) + m(BDH) 

= 90° -a + 90° 

= 180° - a olur. 

Yanıt E 
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Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm: 3 


Kenar - Açı Bağıntıları 


YGS SORUSU 


ÖSS SORULARI 


1. ABC bir üçgen 
m(ÂBC) = 50“ 
m(cÂB)=100° 




ABC bir üçgen 
m (ÂCD) = 35° 
m(DAC) = 25° 
m (ABC) = 50° 


Yukarıdaki verilere göre, 


|a-bi+|b-c|+|c-a| 

2 

den hangisine eşittir? 
A) a - c 
C) b-c 


ifadesi aşağıdakiler- 

B) a - b 
D) b-a 


E) c- b 


(2010-YGS) 


LYS SORULARI 



m(BDA) = 60° 
m(DÂB) = 65° 
m (BCD) = 50° 


Yukarıdaki şekilde AD // BC’dir. 

Buna göre, a, b, c, d ve e ile belirtilen kenar- 
lardan en uzunu hangisidir? 


A) a B) b 


D) d E) e 

(2011-LYS1) 


2. |AB| = |AC| olan herhangi bir ABC ikizkenar 
üçgeni için [BC] üzerinde B ve C’den farklı bir D 
noktası alınıyor. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) |AB| >|AD| B) |AB| > |BD| 

C) |AB| > |CD| D) |AD| > |BD| 

E) |BD| > |AB| 

(2010-LYS1) 



Yukarıdaki taslak çizimde verilenlere göre, 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) |AC| > |AB| B) |AB| > |BD| C) |AC| > |AD| 
D) |AC| > |DC| E) |BD| > |AD| 

(2001 -ÖSS) 


|AB| = 5 cm, 
|AC| = 12 cm 


Şekildeki ABC üçgeninde m(BAC) > 90° oldu- 
ğuna göre, |BC| nin en küçük tam sayı değeri 
kaçtır? 

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 

(2000-ÖSS) 

3. 1 D ve E, 

10"/ VV 2D" [BC] üzerinde 

jj YÖ m (BAD) = 10° 

/i \\ m(EAC) = 20° 

/ \ \ |AD| = e 

LL La iaei = d 

B D k E c |DE| = k 
Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgendir. 

Buna göre ADE üçgeninin e, d, k kenarları için 
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

A) k < d < e B) d < e < k C)e<k<d 
D) d < k < e E) k < e < d 

(1989-ÖSS) 

4. Bir üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer top- 
lamı 33, 38, 45 birimdir. 

Bu üçgenin en küçük kenarı kaç birimdir? 

A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 

(1989-ÖSS) 
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Kenar-Açı Bağıntıları 



Bölüm 3 


5 . 


|AB| = 3 birim 
|BC| = 7 birim 

Yukarıda verilen ABC üçgeninde m(ÂİC) < 60° 
olduğuna göre, |AC| kaç birim olmalıdır? 

A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

(1988-ÖSS) 


6 . I. a = 6 cm, b = 7 cm 
A açısının ölçüsü 95° 

II. a = 4 cm, h a = 6 cm 
C açısının ölçüsü 90“ 

III. a = 5 cm, b = 3 cm 
h a = 4 cm 

Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen ele- 
manlar bir üçgen belirtir? 

A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

(1 986-ÖSS) 



7 . 



Şekilde verilen ABD üçgeninin kenar uzunluk- 
ları için aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğ- 
rudur? 


A) |AB| < |AD| B) |BD| < |AD| 

C) |AB[ < |BD] D) |BD| = |AD| 

E) |AB| = |BD| 

(1 985-ÖSS) 


Yandaki şekilde ABCD 
dörtgeninin kenar 
uzunlukları verilmiştir. 

Buna göre |AC| uzun- 
luğu aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

B 

A) 22 B) 19 C) 17 D) 12 E) 7 

(1983-ÖSS) 

; | 

•• 'i 
; | 

9 . a, b, c tamsayıları bir ABC üçgeninin kenar uzun- 
luklarıdır. Üçgen, eşit kenarlarından biri c olan bir 
ikizkenar üçgendir. 

(a + b + c) (a + b - c) = 1 5 olduğuna göre, 

eşit kenarların uzunluğu kaç birimdir? 

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 

(1981 -ÖSS) 

10. A 


B 2 C 

Verilen şekilde 
|BC| = 2 cm 
|AC| = 8 cm 

ABC geniş açı olduğuna göre, 

|AB| uzunluğu kaç cm olabilir? 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 2 

(1981 -ÖSS) 

1 1 . Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyi- 
ci üç özellik aşağıda verilmiştir. 

I. Şekil dört doğrudan oluşmaktadır. 

II. Her doğru diğer üçünü kesmektedir. 

III. Her kesim noktasından iki doğru geçmekte- 
dir. 

Buna göre şekilde kaç kesim noktası vardır? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

(1981 -ÖSS) 
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Kenar-Açı Bağıntıları 


ÖYS SORULARI 

1. a, b, c gerçel sayıları bir üçgenin kenarlarının 
uzunlukları olduğuna göre, aşağıdakilerden- 
hangisi yanlıştır ? 

A) a + b > c B) a + c > b C)b-c>a 

D) b + c > a E)a>0, b>0, c>0 

(1998-ÖYS) 



Yandaki dörtgende 
|AB| = 5 cm, 

|BC| = 4 cm, 

B |CD| = 8 cm, 

|DA| = 6 cm, 


|AC| + |DB| toplamı kaç cm olabilir? 

A) 6 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25 

(1 985-ÖYS) 


Şekildeki ikizkenar üçgende 
a < b dir. A açısının derece 
cinsinden ölçüsü bir tamsa- 
yi olduğuna göre, bu açı en 
cok kac derece olabilir? 


A) 30 B) 60 C) 59 D) 44 E) 29 

(1982-ÖYS) 



2. “Bir üçgende iki açı arasında büyüklük bakımın- 
dan nasıl bir bağıntı varsa, karşılarındaki kenar- 
larının uzunlukları arasında da aynı bağıntı var- 
dır.” teoreminin hipotez ve hükmü aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) Hip: B + C > 90“ ise Hük: Â < 90“ dir. 

B) Hip: B + C > Â ise Hük: b + c > a dır. 

C) Hip: Â > B ise Hük: a < b dir. 

D) Hip: a > b ise Hük: A > B dir. 

E) Hip: B > Cise Hük: b > c dir. 

(1 977-ÜSS) 



Yukarıdaki şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. 

En uzun kenar hangisidir? 

A) a B) b C) c D) d E) e 

(1 977-ÜSS) 


CEVAPLAR 


ÜSS SORULARI 

1 . İtfaiyecilerin, 9 metre yükseklikteki bir pencere- 
ye merdivenle çıkmaları gerekmektedir. 

Merdiveni yatayla 50 derecelik açı yapacak 
şekilde yerleştirebilmeleri için, merdiven aya- 
ğını evin duvarından yaklaşık kaç metre uza- 
ğa koymalıdırlar? 

A) 7,5 B) 9 C) 10,5 D) 12 E) 13,5 

(1980-ÜSS) 


C 2. A 

. B 2. B 3. A 4. D 5. B 

. B 8. D 9. A 10. B 11. C 

. C 2. B 3. C 

> 

.A 2. E 3. C 
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II. yol 

m(B) = 60° olsaydı kosinüs teoreminden, 


|AC| 2 = 3 2 + 7 2 - 2.3.7.cos60° 
= 9 + 49 - 2.3.7. 4- 


/ 60 °A7 0 ° b0 °A 60°\ 

B D k E C 
m(Â) = m(B) = m(C) = 60° 
m (DAE) = 60°-(1 0° + 20°) 

= 30° 

m (ADE) = m (ABE) + m (BAD) 

= 60° + 10° = 70° 
m (AED) = m (ÂCE) + m (EAC) 

= 60° + 20° = 80° 

ADE üçgeninde 

m (DAE) < m(ÂDE) < m(ÂED) olduğu için 
k < d < e olur. 


Yanıt A 



a + b = 33 
a + c = 38 
+ b + c = 45 

2(a + b + c) = 116 
a + b + c = 58 


a + 45 = 58 => a = 13 br 
1 3 + b = 33 => b = 20 br 
13 + c = 38 => c = 25 br 
En küçük kenar, a = 1 3 br dir. 


Yanıt D 


|AC| = /37 = 6 ,... şeklinde 6 dan büyük bir sayı 
olurdu. 

7 - 3 < |AC| <7 + 3 
4 < |AC| < 10 ve 
|AC| < 6 ,... ise 
4 < |AC| < 6 ,... olur. 

O halde, |AC| = 6 br olabilir. 

Yanıt B 

A b > a olduğu için 

A m(B) > m (A) = 95° 

Bir üçgende birden fazla 
geniş açı olamayacağı için 
çizilemez. Yandaki şekil 
c yanlıştır. 


a = 4, h a =6 = b, 
b=h a =6 m(C) = 90° olan bir 
üçgen çizilebilir. 


AHC dik üçgeninde 
dik kenar uzunluğu 
hipotenüsten uzun 
olamayacağı için bu 
üçgen çizilemez. 


Yanıt B 





m (ABC) < 60° olduğu için B açısı dar açıdır. 
O hâlde, m(A) + m(C) > 120° olur. 

|BC| > [AB| => m(Â) > m(C)dir. 

Öyleyse, m(A) > 60° ve m(B) < m(A) dır. 
m(B) < m(Â) => |AC| < |BC| => |AC| < 7 olur. 
7 - 3 < |AC| => 4 < |AC| ise 
4 < [ACI < 7 => |AC| = 6 br olabilir. 



/ı70° 70°ı\ 40°f\ 

B D C 

m(ÂDB) = m(DCA) + m(DAC) 

= 40° + 30° 

= 70° dir. 

O hâlde, |AB| = |AD| olur. 

ABD üçgeninde m (BAD) = 180° - 2 . 70° 

= 40° dir. 

|CB| = |CA| olur. 

(B) seçeneğindeki |BD| < |AD| eşitsizliği doğru- 
dur. Çünkü, m (BAD) < m (ABD) dir. 

Yanıt B 
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ABC den 5 - 4 < |AC| <5 + 4 


1 < |AC| < 9 (*) 

ADC den 8 - 6 < [AC| <8 + 6 

2 < |AC| < 14 (”) 
(*) ve (**) den 2 < |AC| < 9 olur. 
ABD den 6 - 5 < |BD| <6+5 

1 < |BD| <11 (i) 

CBD den 8 - 4 < |BD| <8 + 4 

4 < |BD| <12 (ii) 
(i) ve (//) den 4 < |BD| <11 olur. 

4 < |BD| <11 
+ 2 < |AC| < 9 


6 < |AC1 + |BD| < 20 ise 19 olabilir. 

Not 

Bu tür sorular her ne kadar eşitsizliklerden 
yararlanarak çözülebilir gibi gözükse de geo- 
metrik olarak çözüm mümkün değildir. 
Dolayısıyla bu soru hatalıdır. 

Yanıt B 


A m(B) = m(C) ve a < b oldu- 

A ğundan 

m(Â) c m(B) 

m(A)<m(Ç) dir. 

m(Â) + m(B) + m(C) = 180° 

Q 

“ a denkleminde 

B ve C yerine bunlardan da küçük olan Ayazıl- 

dığında, 


m(A) + m(A) + m(A) < 180° 
3.m(Â) < 180° 


m (A) < 60° şartını sağlayan en büyük tamsayı açı 
59° dir. 

Yanıt C 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



AB merdiven ve 
AC pencere olsun. 


m (ABC) = 50° ve 
m(BÂC) = 40°olur. 

40° < 50° olduğu 
için x < 9 olmalıdır. 
Seçeneklerde bu 
duruma uygun olan 
sayı 7,5 olduğu için A 
seçeneği doğmdur. 

Yanıt A 



Hipotez: B > C 
Hüküm: b > c dir. 


Yanıt E 



ABD üçgeninde d < a < e dir. 

BDC üçgeninde ise b < e < c dir. 

ABDnin en uzun kenarı e; BDC nin en uzun 
kenarı da c olduğuna göre c, en uzun kenar 


Yanıt C 
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A. Açıortay 

B. Kenarortay 

C. Yükseklik 
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2003 

2004 

2005 

2006 
2007 


■j _ A ABC bir üçgen 

[AK] açıortay 
|AC| = 1 2 cm 
c |KC| = 4 cm 
|BK| = x 

Şekildeki ABC üçgeninin çevresi 44 cm oldu- 
ğuna göre, x kaç cm’dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) E) ^ 

(2011-LYS1) 



Yukarıdaki verilere göre, p.k çarpımı aşağı- 
dakilerden hangisine eşittir? 

A) k 2 - p 2 B) 2k 2 - p 2 C) k 2 - 2p 2 

D) k 2 + p 2 E) 2k 2 + p 2 

(2008-ÖSS Mat 2) 



2 . 



ABC bir üçgen 
[BD] açıortay 
|AB| = 8 cm 
|BC| = 12 cm 
|AD| = m cm 
|DC| = n cm 


Yukarıdaki şekilde m ve n birer tamsayı oldu- 
ğuna göre, ABC üçgeninin çevre uzunluğu en 


çok kaç cm olabilir? 


A) 28 B) 32 C) 35 D) 38 E) 40 

(2006-ÖSS Mat 2) 



A, O, B noktaları doğrusal 

[OC, DOB açısının açıortayı 

[OE, AO D açısının açıortayı 

Yukarıdaki şekilde |OC| = 3 cm, |OE| = 4 cm, 

|EB| = 7 cm olduğuna göre, |CB| kaç cm dir? 

A)1 B)| C) 2 D) 3 E) 4 

(2000-ÖSS) 



m (ABC) =90° 
[CN] açıortay 
|AC| = 15 cm 
|BC| = 9 cm 


5. 


Yukarıdaki verilere göre, ANC üçgeninin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A)^- B)lf- C)Ş D)^- E) 56 

(1998-ÖSS) 



ABC bir dik üçgen 
m (ABC) = 90° 

[AN, BAK açısının açıortayı 
|AC| = 13 cm 
]AB| = 5 cm 
|NB| = x 

Yukarıdaki verilere göre, |NB| = x kaç cm dir? 
A) B) ■— C) 4 D) 5 E) 6 

(1997-ÖSS) 
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|AB| = |AC| 

BE ve CF açıortay 
|AC| = 3 birim 
|BC| = 2 birim 
|EF| = x birim 

Şekildeki ikizkenar üçgenin |EF| = x uzunluğu 
kaç birimdir? 

A) 73 B) 72 C) 1 D) ~ E) — 

4 5 

(1992-ÖSS) 



Şekilde ABC üçgeninde AD açıortaydır. 

|AB| = 4 cm, |AC| = 12 cm olduğuna göre, ÂDC 

nin alanı ABDnin alanının kaç katıdır? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 

(1984-ÖYS) 



Şekildeki ABC üçgeninde AF açıortaydır. 

|AB| = 6 cm, |AC|= 9 cm, |BF|= 3 cm olduğuna 
göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 8,5 

(1982-ÖYS) 


ÜSS SORUSU 


ÖYS SORULARI 



? ABC bir dik 
üçgen, ACE bir 
■ E dik üçgen 

AE açıortay 
|AB| = 10 cm 
10 H |AC| = 1 5 cm 

|CE| = x cm 

Yukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir? 

A ) 6 B) 5 C) 5/5 

D) 375 E) 275 

(1984-ÖYS) 



Şekildeki dik üçgende CD doğrusu açıortaydır. 

|AD| = 2 cm ve |BD| = 3 cm olduğuna göre, |CD| 
uzunluğu kaç cm dir? 

A) 75+76 B)2 + 75 C)276 


D) 275 E) 2 + 76 


(1979-ÜSS) 
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I CEVAPLAR 

LYS 
1. B 
ÖSS 

1 . A 2. C 3. C 4. B 

ÖYS 

1 . D 2. C 3. C 

ÜSS 

1. c 


5. A 6. E 


Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


A 


/36n: 

36\ 

k / 

/ k 

\k+p 

A72° 

1 Nv 

u — ——ISI 

\ \ 

P 

0 — i — 


m (ABD) = 180° - (36° + 72°) = 72° olur, 
m (ABD) = m(ÂDB) ise |AB| = |AD| = k olur. 
m(DÂC) = m(DCA) ise |DA| = |DC| = k dır. 
m(CBA) = m(CÂB) = 72° ise |CA| = |CB| = p + k 
dir. 

AD uzunluğu A açısının açıortayı olduğu için iç 
açıortay teoreminden 

|ABİ = İM, k £» k* 2 k 

[AC| 1 DC 1 p + k k 

=> p.k = k 2 -p 2 bulunur. 

Yanıt A 



LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 



İç açıortay teoreminden, 

|AB | _ |AC | ]AB_[ _ 1_2 

|BK | ~ |KC | ^ x 4 
=+ |AB| = 3x olur. 

A 

ABC nin çevresi 44 cm ise 
3x + x + 4 + 12 = 44 
4x + 16 = 44 
4x = 28 

x = 7 cm bulunur. 

Yanıt B 
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İç açıortay teoreminden 

1 BA 1 _ |AD| JL-JH 
j BC I " |DC| 12 n 

=> m = 2k ve n = 3k, k E Z + olur. 

ABC üçgeninin çevresi 
8 + 12 + 2k + 3k = 20 + 5k olur. 

Üçgen eşitsizliğinden 
|AC| < |BA| + |BC| 

=> 5k < 8 + 12 
=> 5k < 20 
=> k < 4 olmalıdır. 

Çevrenin en çok olması için k = 3 alınmalıdır. 
Ç(ABC) = 20 + 5 . 3 = 35 cm olur. 

Yanıt C 



Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 


Bölüm 4 



Bölüm 4 


Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 




Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 


Bölüm 4 




A, D, E doğrusal 
|AD| = |DE| 

Yukarıdaki şekle göre |AC| kenar uzunluğu, 
|AD| kenarortay uzunluğu ve A açısının ölçü- 
sü verilen ABC üçgenini çizmek için aşağıda- 
ki yardımcı üçgenlerden hangisini çizmek 
gerekir? 

A) ACD B) ABD C)ACE 

D) BED E) CDE 

(1996-ÖSS) 




1 . ABC bir dik üçgen, [AE], [BF] ve [CD] ABC üçge- 
ninin kenarortayları, G kenarortayların kesim 
noktası, 



m(BÂC) = 90° 

Yukarıdaki şekilde [DM] // [AE] ve |BC| = 12 cm 
olduğuna göre, |DM| = x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

(1998-ÖYS) 
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Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 


2 . 



2 . “Bir üçgende iki kenarın uzunluklarının kareleri 
toplamı, üçüncü kenara ait kenar ortayın uzunlu- 
ğunun karesinin iki katı ile üçüncü kenarın uzun- 
luğunun karesinin yarısının toplamına eşittir.” 
Aşağıdakilerden hangisi bu teoremi belir- 
tir? (a, b, c üçgenin kenarları, V c ise c kenarına 


Şekildeki dik üçgenin a, b, c kenarlanna ait kenar 
ortaylannın uzunluklan sırasıyla v a , v b , v c dir. 

v b 2 + v c 2 toplamı v a 2 nin kaç katıdır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

(1 982-ÖYS) 



Şekildeki ABC dik üçgeninde G, kenar ortayların 
kesim noktasıdır. |GA| = 6 cm olduğuna göre, 

|BC| kaç cm dir? 

A) 36 B) 18 C) 16 D) 12 E) 9 

(1981 -ÖYS) 



1 . 



Â dik olan şekildeki ABC de, AD kenarortay; AE 
doğrusu, Â nın dış açıortayıdır. 

AE = AD olduğuna göre ABC kaç derecedir? 


A) 80 B) 75 C) 60 D) 55 E) 58 

(1979-ÜSS) 


ait kenar ortaydır.) 

A) (a+b) 2 = (2v c ) 2 +^ 

B) a 2 + b 2 = 2v 2 +-y- 

C) (a+b) 2 = 2 2 + (f) 2 

D) a 2 + b 2 = 2v 2 + (f) 2 

E) a 2 + b 2 = (2v c ) 2 + 

(1976-ÜSS) 

3 . Bir ABC üçgeninde BC kenarına çizilen paralel 
bir doğru, öteki iki kenarı D ve E noktalarında 
kesiyor. DE doğrusu BC ye paralel olarak hare- 
ket ediyor. 

DE doğru parçasının orta noktasının geomet- 
rik yeri, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) A açısının iç açı ortayı 

B) a kenarının orta dikmesi 

C) a kenarına ait yükseklik 

D) Çevrel çemberin A dan geçen çapı 

E) a kenarının kenar ortayı 

(1974-ÜSS) 


4 . 


Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi 
olduğuna göre, KG uzunluğu için aşağıdaki- 
lerden hangisi doğrudur? 

A) 1/3 v a B)1/4v a C)1/6v a 

D) 2/9 v a E) 1/2 v a 

(1971 -ÜSS) 
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Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 
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Problemde belirtilen denklem kenarortay teore- 
mi olup 

a 2 + b 2 = 2.V 2 + ^dir. 

Yanıt B 



ABC üçgeninde 

|AD| kenarortay ve G ağırlık merkezi ise 
|GD| = k için |AG| = 2k olur. 

|AD| = 15=>3k=15=>k = 5 cm dir. 

|AG| = 2k = 2.5 = 10cm olur. 

Yanıt E 



BC ye paralel olan DE doğrularının orta noktala- 
rının geometrik yeri, a kenarına ait kenarortay 
doğrusu olur. 


Yanıt E 


4. |KG| = x ise |AK| = 3x ve [GA 1 1 = 2x 
olduğu için lAA^ = V g = 6x olur. 

|KG| = -1 V g dır. 

Yanıt C 


5. Üçgende kenarortay teoremi; 

2v a 2 + -y = b 2 + c 2 

olduğu için doğru ifade C seçeneğinde verilmiştir. 

Yanıt C 



A ABC bir üçgen 

AD l BC 
BE X AC 



Şekildeki ABC üçgeninde; AD ve BE yükseklik- 
lerinin kesim noktası H'dir. 

Buna göre, 

I. D, H ve E noktalarından geçen çember C 
noktasından da geçer. 

II. ABC üçgeninde, AB kenarına ait yükseklik H 
noktasından geçer. 

III. |CA| = |CB| ise |HE| = |HD|'dir. 
ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 
D) II ve III E) I, II ve III 

(2012-LYS1) 
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Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 



E 


Çeşitkenar bir ABC üçgeninin A köşesinden 
[BC] kenarına, B köşesinden [AC] kenarına ve C 
köşesinden [AB] kenarına paralel doğrular çizile- 
rek şekildeki gibi bir DEF üçgeni elde ediliyor. 

H noktası ABC üçgeninin yüksekliklerinin 
kesim noktası olduğuna göre, DEF üçgeninin 
nesidir? 

A) Kenar ortaylarının kesim noktasıdır. 

B) iki dış açıortay ve bir iç açıortayının kesim 
noktasıdır. 

C) Yüksekliklerinin kesim noktasıdır. 

D) İç teğet çemberinin merkezidir. 

E) Çevrel çemberinin merkezidir. 

(2010-LYS1) 


ÜSS SORULARI 


1 . 



lerin kesim noktasıdır. |BH| = 9 cm, |HE| = 4 cm 


ve [BC] nin orta noktası K olduğuna göre, |KH| 


kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 



ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesişme noktası 
H dir. BC // B.jC. 1 ; AC // A 1 C 1 ve AB // A 1 B 1 dir. 

H noktası A 1 B 1 C 1 üçgeninin hangi noktası- 
dır? 

A) Kenarortayların kesişme noktasıdır. 

B) Yüksekliklerin kesişme noktasıdır. 



|AH| = h cm dir. 


|AH| = h cm dir. L y g 

Şekildeki ABC üçgeninin çevresi 30 cm olduğu- i. E 2. E 

na göre, |AH| = h kaç cm dir? ÖSS 

1. A 

A) 672 B) 5/2 C) 4/2 ügg 

D) 3/2 E) 2/2 1, C 2. D 


(1994-ÖSS) 
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I. D, H ve E noktalarından geçen çember 

m(D)= m(E) = 90° (çapı gören çevre açı) ve 
[CH] çemberin çapı olduğu için C noktasın- 
dan da geçer. 

II- [AD] ı [BC] ve [BE] l [AC] olduğu için H 
noktası ABC 'nin diklik merkezidir. [AB] ye ait 
yükseklik ([CK]) çizildiğinde H noktasından 
geçer. 

III- |CA| = |CB| olduğunda ABC bir ikizkenar 
üçgen ve |BE| = [AD|, |AH| = |BH| ve |HE| = |HD| 
olur.| 

Verilen ifadelerin üçüde doğrudur. 

Yanıt E 


2 . 



NOT: Bu soru ile 
1970-ÜSS soru- 
sunun (1. soru) 
aynı olduğuna 
dikkat ediniz. 
ABCF, ABEC, 
ADBC dörtgenleri 
birer paralelkenar 


ABCF den |BC |= [ AF [ 
ADBC den |BC|=|AD| 


olduğu için 
| AF | = | AD | 


ABEC den 
ADBC den 


| AC |= | BE 1 1 
|AC ]= | BD |J 


=* I BE | = | BD | 


ABCF den 
ABEC den 


|AB|=|CF|J 
|AB |= | CE IJ 


=■ 1 CF | = | CE | 


oldukları anlaşılır. Bu durumda [DE], [EF] ve [DF] 
kenarlarının orta noktalarından çizilen dik uzun- 
lukların Fİ noktasında kesiştikleri görülür. Fİ nok- 
tası DEF üçgeninin kenar orta dikmelerinin 
kesişim noktası olduğu için DEF'nin çevrel çem- 
berinin merkezidir. 

Yanıt E 



Çevre = 30 cm 

|AB| + |AC| = 20 cm 

|AB| = x için |AC| = 20 - x olur. 

AD kenarortay olduğu için 
|BD| = |DC| = 5 cm dir. 

|BH| = |BD| - |HD| = 5 - 2 = 3 cm olur. 

ABH üçgeninde |AFI| 2 = |AB| 2 - |BFI| 2 
h 2 = x 2 - 9 

AHC üçgeninde |AFI| 2 = |AC| 2 - |FIC| 2 
h 2 = (20 - x) 2 - 49 
=*■ x 2 - 9 = (20 - x) 2 - 49 
=> x 2 - 9 = 400 - 40x + x 2 - 49 
40x = 360 => x = 9 cm dir. 

ABH üçgeninden 
h 2 = x 2 - 9 
h 2 = 9 2 - 9 
h 2 = 72 

h = 6/2 cm dir. 

Yanıt A 
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Bölüm 4 


Açıortay - Kenarortay - Yükseklik 






YILLAR 

O 

O 

CM 

2011 

2012 




Kesen Teoremleri 


E 

[ ! 





YILLAR 

O 

O 

CM 

2011 

2012 




Kesen Teoremleri 









YILLAR 




CM 

co 


LO 

CO 


CO 

G) 

O 


CM 

CO 


m 

CO 

h- 

CO 

O) 

CD 

O 



CO 


t n 

CO 

N- 













LO 

O) 

CT) 

O) 

O) 

O) 

O) 

O) 

CT) 

O) 

O) 

O) 

O 

O 

O 

O 

O 

o 













O) 

O) 

O) 

Ü) 

O) 

U) 

U) 

O) 

O) 

O) 

O) 

co 

O) 

CT) 

o 

o 

O 

O 

O 

o 

O 

O 

O 




T_ 

T ~ 

T— 

T_ 



T - 

' r “ 

T - 


T - 

T- 

T - 

-r— 

T- 

1— 

i— 

T- 

t- 

i— 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 


Kesen Teoremleri 
































Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 




YILLAR 



CO 

O) 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

h- 

00 

G) 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 


Kesen Teoremleri 

1 

r 

n 

r 

r 

n 


r 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 























YILLAR 




1 


1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

co 

h- 

G) 

1979 

o 

co 

O) 




E 

Kesen Teoremleri 









1 

1 

1 

1 


E 
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Kesem Teoremleri 


YGS SORUSU 



A) 


B) 


C) 2 


□) 


E) 3 

(2011 -YGS) 


OYS SORULARI 


1. 



ABC bir üçgen 
[AE| = 6 cm 
|EC| = 4 cm 

Yukarıdaki şekilde j j = ^ olduğuna göre, 
I ELI 

j oranı kaçtır? 


A) 


B)- 


C) 


14 


D) 


14 


E) 


1 


28 

(1998-ÖYS) 



L, M, N doğrusal 
L, B, C doğrusal 
|LB| = 2 birim 
|BC| = 5 birim 
|LM| = 4 birim 
|MN| = 3 birim 

Şekildeki verilenlere göre, oranı kaç- 

17 


[NA| 


A) 


B) 


15 


C) 


D) 


15 


E) 


21 


(1995-ÖYS) 


3. 



Yukarıdaki şekilde ABC, bir kenarı 6 cm olan bir 
eşkenar üçgendir. FB = BE = AD = x olduğuna 
göre, x uzunluğu kaç cm dir? 


A) 


B) 3 


C) 


D) 2 E) 


(1981 -ÖYS) 
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Kesen Teoremleri 


USS SORULARI 


1. 



Yandaki ABC üçge- 
ninde 


BC 
BD 
AE 
EC ' 


5 

3’ 

5 

2 


AF 


ise pp nin değeri nedir? 


A) 


B) 


25 


C) 


D) 


15 


(ÜSS-1977) 


2 . 



(USS-1976) 



İFBİ 


|AF| = e x 
. 2 
e 

[BD[ = Ina 2 

X 


|DC| 

|EC|: 


: e 

: e 


|AE| = Ina 

ABC üçgeninde [AD], [BE] ve [CF] kesişen doğ- 
rulardır. Üçgenin kenar uzunlukları yukarıda 
belirtilenler kadar olduğuna göre, x in değeri 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) 0 


B) İne 


C) In- 


D) Ina 


E) İn- 


li 975-ÜSS) 


Bölüm 5 



Şekilde XC = 3, YC = 2, YA = 1 , ZA = 2, ZB = 3 

olduğuna göre XB nin uzunluğu nedir? 

A) 9/2 B) 9/4 C) 9/5 D) 9/6 E) 1 

(ÜSS-1974) 


CEVAPLAR 


YGS 
1. E 
ÖYS 

1.C 2. A 3. D 

üss 

1. B 2. A 3. C 4. B 


YGS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 



Menaleus Teoreminden, 

]AD| JCE| |BF|_ 1 b 1 , 

|AC I ' [EB i" [FD I 2‘a'1 


|BE| |CD | | AF | 
I BC r | DA r | FE I 


= 1 


' b = 2a bulunur, 
a 1 x 


a + b ' 1 ' y 
a x 


a + 2a‘y 
1 X 

3 ' y 

y 


= i 
i 


= ı 

3 bulunur. 


Yanıt E 


YGS - LYS » GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 5 


OYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



|DC [ 8 . 

= |Qp 

|DB i 9 16 

|DC| = 8k ve |DB| = 9k (k eZ + ) olsun. |CB| 
olur. 

Menaleus teoreminden, 

İDCI I BL | |AE| 


|DB | ' 1 LA | * |EC 
8k I BL | 6__ 
^ 9k ’ | LA I" 4 ~ ' 


-= 1 


I BL I 


olur. 


. . I LA | — 4 

|BL| = 3m ve [LA| = 4m olsun, (m E Z + ) 

A noktasına göre Menaleus teoremi tekrar yazı- 
lırsa; 


I AL | İBCI İDEI 


|AB | ' ( CD | ' | EL 
İDEI _ I EL 


= 1 


4m k | DE | 


7m'8k‘ I EL | 


I EL 


= 14. 


1_ 

İDEI " 14 


olur. 


• 1 


Yanıt C 



Menaleus teoreminden, 

|AN | |CB | |LM| 

|AC | ' | BL | ’ |MN | “ 

" |Âq-f'3 = 1 " 10|AN|=3|AC| 

=* |AN| = 3k ve |AC| = 1 0k (k E Z + ) olur. 
|NC| = |AC| - |AN| = 1 0k - 3k = 7k ve 

| NA | 3k 3 , 

]NCT = 7k = 7 0İUr ' 


Yanıt A 


Kesen Teoremleri 


3. 



Menaleus teoreminden 
[ FB | |CD | |AE 


I FC | | DA | ' | EB | - 
x 6 - x 6 - x 
^ x + 6' x ' x 

=*(6-x) 2 : 


1 

= 1 


(x + 6) . x 
36 - 12x + x 2 = x 2 + 6x 
36 = 18x 
x = 2 cm olur. 


Yanıt D 


USS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



|AF| = x 
|FD| = y olsun 


I BC | _ 5 . 

I BD | 3 IS ® 


|AE | 5 . 

[ EC | ~ 2 IS ® 


|BC|=5k ve |BD|=3k olsun. (kEZ + ) 
|DC| = 2k olur. 

I AE |= 5m ve 


= 1 


|EC| = 2m olsun, (m E Z + ) 

B noktasına göre Menaleus teoremi uygulanırsa 

|BD | [CE | |AF | 

| BC | ' | EA | | FD j 
^ 3k 2im >1 
5k ' 5m ‘ y 
x _ 25 

^ y 6 

Yanıt B 


- = 1 
olur. 
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61 



Kesen Teoremleri 



2 . 



|AF| = x ve 
|FB| = y olsun 


î teoreminden 
I |BD | |CE | 

rıocr ieai - 1 

İl 
4 ' 3 
6 , 

= 5 dur. 

= 6k ve y = 5k (keZ + ) ise 

I _ x 6k 6 . 

| x + y 6k + 5k ~ 11 olur 


Yanıt A 



X köşesine göre Menaleus teoremi yazılırsa 
|XC| | BZ 1 | AY j 
|XB | | ZA | ' |YC | ~ ' 

3 3^ 

|XB|-2'2 " 1 
=> 4. | XB | = 9 

=*|XB|=| cm bulunur. 

Ancak, |XC| = 3 cm iken |XB| = cm olması 
halinde böyle bir şekil çizilemez. 

Yanıt B 



Seva teoreminden, 

JAF[ JBDİ |CE| 

I FB | ‘ | DC | ' | EA | ~ 1 
_. e x İn a 2 e 1 
2/e ' e -x ' İn a _ 

e , 

% ' e- x ‘M -1 
=*> e 2x . e 2 = 1 
=* e 2x+2 = e° 

=> 2x + 2 = 0 

=> x = -1 = -İne = İne -1 = İn— dir. 

e 

Yanıt C 
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00 




A. Dik Üçgen 

B. İkizkenar Üçgen 

C. Eşkenar Üçgen 



LYS SORUSU 



ABİAC 
AE _L BC 
AC _L CE 
|AB| = 20 cm 
|AC| = 1 5 cm 
|DE| = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm’dîr? 


A) 


15 


B) f 


C)f 


D) 


27 


E) 


36 


4 ' 5 

(2011-LYS1) 



YILLAR 

O 

O 

CM 

2011 

C\J 

T — 

O 

CM 



YGS 

Özel Üçgenler 


□ 






YILLAR 

O 

T— 

O 

CM 

2011 

2012 



LYS 

Özel Üçgenler 

1 

1 

* 





YILLAR 

1981 

1982 

1983 

co 

O) 

1985 

1986 

N- 

CO 

O) 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

O) 

05 

05 

T — 

2000 

0 

0 

CM 

2002 

CO 

0 

0 

CM 

O 

O 

CM 

2005 

2006 

O 

O 

CM 

2008 

2009 


Özel Üçgenler 



0 



0 


□ 

□ 


□ 


□ 


0 

0 

0 

0 

I 

2 

I 

2 

d 


1 

I 

0 


I 

d 


Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 



YILLAR 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

00 

co 

cn 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

iıtl 

Özel Üçgenler 

L 

2 

1 

_ 

_ 

2 

_ 


1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

2 

T 

T 



YILLAR 

996 L 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 


Özel Üçgenler 

1 


_3_ 

1 


0 


□ 

2 

r 

0 



0 

2 


OSS SORULARI 



ABC bir dik üçgen 
m(BÂC) = 90° 

|AE| = |EC| 

|BD| = |DC| = 9 cm 
|BF| = |FG| 

|GP| = x 


A) 1 B) 2 C) 3 D) 


^1 


(2006-ÖSS Mat 2) 


X30° 



b\ 



\D 

2/\ 


X 

b. 

O 

O 

X p 


B 

C M 


2 . _A L__ AL // BM 

[LM] 1 BM 
m(LAD) = 30° 
m (DBC) = 30° 

[AD[ = 6 cm 
|BD| = 2 cm 
|LM| = x 

Yukarıdaki verilere göre, |LM| = x kaç cm dir? 

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 

(1999-ÖSS) 


3 . 16 m uzunluğundaki bir merdiven yer ile 45° lik 

açı yapacak şekilde, yere dik bir duvara dayan- 
dırılıyor. 

Buna göre, merdiven ayağının duvara olan 
uzaklığı kaç m dir? 

A) 4/2 B) 6/2 C)7/2 D) 8/2 E) 10-/2 

(1999-ÖSS İPTAL) 


4 . 



ACB bir dik üçgen 
m(BCA) = 90° 
m(BHC) = 90° 

|AC| = 20 cm 
|AH| = 16 cm 
|BC| = x 


Yukarıdaki verilere göre, |BC[ = x kaç cm dir? 
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 

(ÖSS-1999 İPTAL) 



m(BCA) =90° 

|BD| = |DA| 

|DC| = - § -|^ birim 
|AC |=4/3^ birim 
[BC[ = (a - 1) birim 

kaçtır? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

(1998-ÖSS) 
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Özel Üçgenler 


Bölüm 6 


6 . A 



ABC bir üçgen 
[AD] kenarortay 
[AH] i. [BC] 

|BC| = 10 cm 
|HD| = 2 cm 
|AH| = h cm dir. 

Şekildeki ABC üçgeninin çevresi 30 cm olduğu- 
na göre, |AH| = h kaç cm dir? 

A) 6/2 B)5/2 C) 4/2 D) 3/2 E) 2/2 

(1994-ÖSS) 


7 . Birbirinden uzaklığı 8 km olan A ve B noktaların- 
da birer ışıldak vardır. A daki ışıldak AB doğrusu 
ile 45° lik, B deki de aynı doğru ile 90° lik açı 
yaparak bir aracı aydınlatmaktadır. 

Buna göre, aracın A ışıldağına uzaklığı kaç 
km dir? 

A) 8/3 B)8/2 C) 8 D) 4/3 E) 4/2 

(1982-ÖSS) 


8. x > 0 olmak koşulu ile 2x + 1 , 3x + 1 , 4x + 1 sayı- 
ları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göster- 
mektedir. 

Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birim- 
dir? 

A)/12 B)2/5 C) 10 D) 5 E) 11 

(1981 -ÖSS) 



Yukarıdaki verilere göre, |DB| kaç cm dir? 

A) 6 B) 9 C) 6/2 D) 9/2 E) 10/2 

(1 998-ÖYS) 



ABC bir üçgen, m(Â§C) = 45°,m(BCA) = 30° 
|AC| = 6 cm |AB| = x cm 

Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir? 

A) 3/3 B)2/3 C)/3 D) 3/2 E) 2/2 

(1 996-ÖYS) 
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Bölüm 6 


Özel Üçgenler 



m (ABC) = 90° 
m(ÂED) = 90° 
m(BAE) = 30° 
D |BC| = 2 cm 
|CD| = 3 cm 
|AD| = x 


Şekildeki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir? 

A) /ÎÖ B) /ÎT C) /Î3 D) /Î5 E) /î 7 

(1995-ÖYS) 


[DA] C p, C £ q 

B m (DOC) = 60° 

! |OA| = 2 birim 

I İDAİ = x birim 


D x a 

2 

ABCD bir kare olduğuna göre, |DA| = x kaç 
birimdir? 

A) 3-/3 B)2-/2 C) 3 - /2 

D) f E)1 

(1 992-ÖYS) 


D ABC bir ikizkenar dik 
üçgen, 

|BD| = |AC| = 2 cm 
|OA| = |OC| 

[OD| = x cm 


Yukarıdaki verilere göre, |OD| = x kaç cm dir? 

A) /3-/2 B) / 4-2/2 C) /ö-/3 

D) /4-/2 E) / 5-2/2 

(1994-ÖYS) 




D k 


ABC bir dik üçgen 
D, [AB] üzerinde 
CD açıortay 
|BC| = 1 birim 
|DB[ = k birim 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x in k türün- 
den değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A\ H ■ I. I=>\ H . 1,2 1 + k 


A) 1 + k 


B) 1 + k^ 


D) 

1-k 2 


E) J_±_İS_ 
' 1-k 3 


(1991 -ÖYS) 



ABC bir dik üçgen 
D e [BC] 

AD açıortay 
|BD| = u birim 
|DC| = 2u birim 
|AB| = x birim 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x in u türün- 
den değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) u/2 B) u/3 C)2u 

D) 3u E) 4u 

(1 993-ÖYS) 


K 4 H, [AC] üzerinde 

|AB| = 6 birim 

6 7 n. |AH| = 4 birim 

/ m (ÂHB) = 90° 

B : X c m (ABC) = 90° 

Yukarıdaki şekilde x = |BC| kaç birimdir? 

A) 3/2 B) 2/3 C)3/3 D) 2/5 E) 3/5 

(1989-ÖYS) 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 



Özel Üçgenler 


Bölüm 6 


10. Aşağıdaki ABC üçgeninde 

A 



|AB| = 6 cm 
|AC| = 13 cm 
|DC| = 12 cm 
AD X BC 


|BD| kaç cm dir? 

A) /ÎT B) /Î0 C) 3 


D) /I E) /T 

(1 986-ÖYS) 


lİSS SORULARI 


1 . Tam kuzeye doğru giden bir geminin güvertesin- 
deki bir insan, önce güneybatıya doğru 5 m, 
sonra da güneydoğuya doğru 5 m yürüyor. Bu 
süre içinde gemi 50 m yol aldığına göre, bu 

insan ilk bulunduğu noktadan, yere göre han- 
gi yönde ve ne kadar yer değiştirmiş olur? 

(/2* =1,4 alınacak) 


A) Güneye 1 0 m 
C) Kuzeye 57 m 


B) Güneye 5 m 


D) Kuzeye 50 m 


E) Kuzeye 43 m 


(1980-ÜSS) 



Şekilde |AC| = 5 cm, |CD| = 4 cm ise |AB| = x 
uzunluğu kaç cm dir? 


A) 3 B) - 


D)f E)f 


(1977-ÜSS) 



A - 90° ve AH X BC dir. AB = 6, AC = 8 olduğu- 
na göre, BH ne kadardır? 

A) 2 B) 3,6 C) 6,4 D) 7,25 E) 8,25 

(1974-ÜSS) 


A = 90° olan ABC üçgeninde h a = 3 cm, b = 5 
cm olduğuna göre, c kenarı kaç cm dir? 


(1972-ÜSS) 



Verilen şekilde m D = 60°, mC = 45°, |CD| = 2 cm 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) ~ B) /3 C)2 

D) 3 + /3 E) 6 

(1980-ÜSS) 


6. Bir dik üçgende bir dar açı 30° ise, bu açı kar- 
şısındaki kenar ile hipotenüs arasındaki 
bağıntılardan hangisi mevcuttur? 

A) Kenar, hipotenüsün ~ üne eşittir. 

O 

B) Kenar, hipotenüsün yarısına eşittir. 

C) Kenar ile hipotenüs arasında bağıntı yoktur. 

O 

D) Kenar, hipotenüsün ^ üne eşittir. 


E) Kenar, hipotenüsün ~ üne eşittir. 


(1970-USS) 
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Bölüm 6 

7. Bir dik üçgende, dik kenarların karelerinin 

oranı, aşağıda yazılı oranlardan hangisine 

eşittir? 

A) Yüksekliğin hipotenüsten ayırdığı parçaların 
kareleri oranına eşittir. 

B) Yüksekliğin hipotenüsten ayırdığı parçalar 
oranına eşittir. 

C) Yüksekliğin tersinin karesine eşittir. 

D) Yüksekliğin hipotenüse oranının karesine 
eşittir. 

E) Yüksekliğin hipotenüse oranına eşittir. 

(1969-ÜSS) 


Özel Üçgenler 



m(BAC) = 90° olan ABC üçgeninde yüksekliğin 
hipotenüsten ayırdığı parçalar |BH| = p ve 
|HC| = q ile gösterilirse, bu üçgen için aşağıda- 
ki yazılı formüllerden hangisi doğru olur? 

A) h 2 = a . p B) h 2 = b . c C) c 2 = p . q 
D) b 2 = a . q E) A(ABC) = a. h 

(1 968-ÜSS) 


8 . Bir dik üçgenin kenarlarının uzunluğu üç ardışık 
tam sayıdır. 

Üçgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden 
hangileridir? 

A) 1 ; 2 ; 3 B) 2 ; 3 ; 4 C)3;4;5 

D) 4; 5 ; 6 E) 5; 6; 7 

(1 968-ÜSS) 


CEVAPLAR 


9. Bir dik üçgende dik kenarların terslerinin 
kareleri toplamı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) Hipotenüsün karesine 

B) Hipotenüsün tersinin karesine 

C) Hipotenüsüne ait yükseklik karesine 

D) Hipotenüse ait yüksekliğin tersinin karesine 

E) Hipotenüsle yükseklik çarpımının karesine 

(1 968-ÜSS) 


LYS 
1. D 
ÖSS 


1. B 

2. D 

3. D 

4. C 

5. D 

6. A 

7. B 

8. D 





ÖYS 






1. D 

2. D 

3. D 

4. E 

5. E 

6. B 

7. A 

8. D 

9. E 

10. A 



üss 






1. E 

2. D 

3. B 

4. B 

5. B 

6. B 

7. B 

8. C 

9. D 

10. D 
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Özel Üçgenler 


Bölüm 6 


Bölüm 6 



LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ ] 

— -1— — ıi 



ABC'de |BC| = 25 cm’dir. (3-4-5 üçgeni) 
ABC’de 

|AB|.|AC| = |BC|.|AD| 

=* 20.15 = 25.|AD| 

=*■ |AD| = 12 cm olur. 

A 

ACE’de Öklit Bağıntısından 
|CA| 2 = |AD|.|AE| 

=> 15 2 = 12.|AE| 

=»|AE|=^p- cm ve 

|DE| = |AE| - |AD| 

_ 75 i0 27 
~ 4 ~ =_ 4~ cm bulunur. 


Yanıt D 


OSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 





Özel Üçgenler 



I ) 2 + ( 




Araç Probleme uygun şekil yan- 

/C daki gibidir. Yani, bir ikiz- 

45 ° 

kenar dik üçgendir. 

= ; 8 Aracın A noktasına uzaklığı 
da 8 /ÎT km olur. 

— QB 

Yanıt B 


8. I. vol 


(4x + 1) en büyük olduğu için hipotenüstür. 
(4x + I) 2 = (2x + I) 2 + (3x + I) 2 
1 6x 2 + 8x + 1 = 4x 2 + 4x + 1 + 9x 2 + 6x + 1 
3x 2 - 2x - 1= 0 => (3x + 1) . (x - 1) = 0 
3x +1 3x + 1 = 0 veya x - 1 = 0 

x -1 x = —■ veya x = 1 


x > 0 olacağı için x = 1 dir. 
Hipotenüs uzunluğu 4x + 1 
olur. 


4.1+1 


Bir dik üçgende kenar uzunlukları ardışık tam 
sayı ya da aralarındaki fark sabit ise, 3-4-5 
üçgenidir. 

2x + 1 , 3x + 1 , 4x + 1 ifadelerinin aralarındaki 

fark aynı (x) olduğu için 

2x + 1 = 3 4x + 1 = 4. 1 + 1 

ve 

x = 1 =5 br bulunur. 

Yanıt D 



ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


[DE] _L [EB] çizilirse 
EACD bir dikdört- 
gen olur. 

|EA| = |DC| = 3 cm ve 
IDE! = İCAI = 9 cm 



DEB dik üçgeninden 
=> |DB| 2 = |DE| 2 + |EB| 2 
=> |DB| 2 = 9 2 + (3 + 6) 2 
|DB[=9/2cm bulunur. 


Yanıt D 









Özel Üçgenler 


Bölüm 6 



AHC dik üçgeninde 
|HL|=|AL|=|LC| = 8 cm 
dir. 

BLC dik üçgeninden 
|BC| = 10 cm olur. 


A (ABC) = l BC M AH l = |AC | . | BL [ 

48 

[AH I 5 R 
Ve İHL1 = f bulunur - 


Yanıt D 


x As°\ 60° 


Probleme uygun şekil yukarıdaki gibidir. 
AHC bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 

|AH|=JM = | = 3 cm dir 


|AH| = |BH| = 3 cm ise 
|AB |= x = 2>/2 cm olur. 



|BC|=|BA|=72 cm 
2-^2 |DC| = |DB| - |CB| 

= 2-72 cm 

2 |AO| = |OC| = 1 cm ve 


[OE] // [AB] olacak şekilde OE uzunluğu çizilirse 
OEC bir ikizkenar dik üçgen olur. 

|OC| = 1 cm olduğu için 
|OE|=|EC|=^ cm dir. 

DOE dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
|OD| 2 = |OE| 2 +|ED| 2 

=> x 2 = UE-f 




2-72 - 


> x 2 = -^- + 4-272 + ~ 

> x 2 = 5 - 2/2 

> x = 75-2-72 cm olur. 


Yanıt E 


Yanıt D 



m(BCA) = m(ABE) = 60°, 
m(EBC) = 30°dir. 

BİC bir 30° - 60° - 90° 
D üçgeni olduğu için 


|CE|=i^i = | =1cm , 

I BE | = 73 .| CE | = 73 .1 = 73 cm, 

I AE I = 73^ . | BE | = 73 ,/3 = 3 cm olur. 

CED dik üçgeninden 

|DE| 2 = |DC| 2 -|CE| 2 = 3 2 -1 2 

=> | DE|= 78 cm 

AED dik üçgeninden 

|AD| 2 = |DE| 2 + |AE| 2 

=> x 2 = (78 ) 2 +3 2 => x = 7ÎY cm olur. 



iç açıortay teoreminden 
|BD | [AB| 

|DC| [AC| 


2u |AC | 


i AC I = 2x 


ABC dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
[AC| 2 = |AB| 2 + |BC| 2 
=> (2x) 2 = x 2 + (3u) 2 


■ 4x 2 = x 2 + 9u 2 


■ 3x 2 = 9u 2 

■ x 2 = 3u 2 => x = u 7İ3 bulunur. 


Yanıt E 


Yanıt B 


72 
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Özel Üçgenler 


2 . 


Bölüm 6 


.B ABC ikizkenar dik 

/y^ 45 ° üçgendir. 

//3a° |AC| = |AB| 

V 2+x |AD| = x için 

„ y<45° /e o“ r l AB l = x + 2 olur - 

c 2 ha ABD bir 30°-60°-90° 

üçgeni olduğu için 

|AB |= /3 . | AD |=> 2 + x = J3 ,x 
_ „ _ 2 2.(/3+l) ^ , 

73^T = 3-1 =/ 3 +1 ve 

(v'â+ı) 

| AB | = x + 2 = -/3 + 1 + 2 = /Î3 + 3 br bulunur. 

Yanıt D 


ADC üçgeninde 
|AD| = 3 cm dir. 
Öklit teoreminden 
|AD| 2 = |DC| . |DB| 
3 2 = 4 . |DB| 

- B | DB | = ^ cm olur. 


ADB üçgeninde Pisagor bağıntısından 
x 2 = 3 2 + ^-f =»x = ^ cm olur. 



cm olur. 


Yanıt B 



AHC dik üçgeninde 

|HC| = 4 br dir. (3 - 4 - 5 üçgeni) 

Öklit teoreminden 
|AH| 2 = |BH| . |HC| 

=> 3 2 = |BH| . 4 

=» | BH |=-|- br dir. 

Yine Öklit teoreminden, 

|AB| 2 = |BH| . |BC| 

Yanıt B 


6. 

A 


> 

\ 

v Eşkenar 

\ üçgen 


y 

V 

A 

2 x/ 

A 

\2x 


/\60° 

□/ — i 

307^ 

/ 

. \ _ 


2x 


H 

X 

LJ « *C 

X 


30° - 60° - 90° dik üçgeninde, 30° nin karşısın- 
daki uzunluk, hipotenüsün yarısına eşittir. 

Yanıt B 


/ 

t 

y 

NB 

B 2 — — — 

Tl 10-x 


Pisagor teoreminden 
|BC| 2 = |AB| 2 + |AC| 2 
=> |BC| 2 = 6 2 + 8 2 
=> |BC| = 10 br dir. 

|BH| = x ise Öklit teoreminden 
|AB| 2 = |BH|.|BC|=>6 2 = x.10 
=> 36 = x . 10 
=> x = 3,6 br olur. 



Yanıt B 


Oklit teoreminden 

h 2 = p . q ve 

Pisagor bağıntısından 

b 2 = h 2 + q 2 , c 2 = h 2 + p 2 dir. 

b 2 h2 + q 2 _ p.q + q 2 q(p + q) g 

c 2 h 2 + p 2 p.q + q 2 P(q + p) P ° Ur ' 

Dik kenarların karelerinin oranı, yüksekliğin hipo- 
tenüsten ayırdığı parçaların oranına eşittir. 

Yanıt B 
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Özel Üçgenler 



Pisagor bağıntısından 

(x + 2 f= (x + 1 ) 2 +x 2 =î>x 2 + 4x + 4 = x 2 + 2x + 1-i-x 2 

0 = x 2 - 2x - 3 
/\ 

-3 1 

x = 3 veya x = -1 
x = 3 için 3, 4, 5 olur. 


Yanıt C 



Dik kenarların terslerinin kareleri toplamı 

J- + J- = c 2 + b 2 a _gL = L g_f = = J_ 

b 2 c 2 b 2 .c 2 (bc) 2 ^cj \h) h 2 

hipotenüse ait yüksekliğin tersinin karesine eşit- 
tir. 

Yanıt D 



B P H q C 


ı a 

Öklit teoreminden 
h 2 = p . q 
c 2 = p . a 

b 2 = q . a olduğu için 

(D) seçeneğindeki 

b 2 = a . q ifadesi doğrudur. 


Yanıt D 




D 

ABC bir ikizkenar üçgen 
m (ABC) = m (ÂCB) 

D noktası AB doğrusu üzerinde 
|DE| = [EF| 

|AF| = 5 cm 
|AB| = x 

Yukarıdaki şekilde |AD| = 9 cm olduğuna göre, 
x kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 2/6 E) 2/Î4 

(2005-ÖSS) 
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Bölüm 6 


Özel Üçgenler 



D 

|AB| = |AC| olduğu için 

|FC| = |AC| - |AF| => |FC| = x - 5 olur. 

|DE| = |EF| = k olsun. 

|AD| = 9 cm olduğu için 

|BD| = |AD| - )AB| => |BD| = 9 - x tir. 

C noktasına göre Menaleus teoreminden, 
]CFj_]ABj_]DEj__ x-5 x k 1 
jcA | ' |BD | * | EF | x -9-x - k 

=s>x-5 = 9- x=î>2x = 14=>x = 7 olur. 

Yanıt B 


f 

V 

E 

2k 

/ 

N 

F 

= T 

3k 

h 



5m H 2m D 3m 


|§l = f ise |EF|„2k ve 

|FD| = 3k olsun, (k E Z + ) 

FEA ~ FDC olduğu için 
|FE| | EA 1 2 

|FD | |DC | 3 

=> |EA[ = 2m, |DC| = 3m olsun, (m E Z + ) 

AEDFI dikdörtgeninde |AE| = |HD| = 2m olur. 

|AB| = |AC| olduğu için |BH| = |HC| = 5m dir. 

{Şg| = M = | olur. 

|BD| 7m 7 Yan, t E 



[AH] 1 [BC] çizilirse |BH| = |HC| = x olur. 

ABH üçgeninde h 2 = 6 2 - x 2 

ADH üçgeninde h 2 = 9 2 - (x + y) 2 olur. 

6 2 - x 2 = 9 2 - (x + y) 2 

=> 36 - x 2 = 81 - x 2 - 2xy - y 2 

=s> 2xy + y 2 = 45 

=> y . (2x + y) = 45 

=> |DB| . |DC| = 45 olur. 

Yanıt D 



m(Â) = m(C) =45° 

EFC üçgeninde m(FEC) = 45° ve 
|FE| = |FC| dir. 

GAD üçgeninde m(GDA) = 45° ve 
|GD| = |GA| olur. 

DEFG bir kare olduğu için 
|AG|=|GF|=|FC|=-l^ = - y -=6 cm bulunur. 

Yanıt C 
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2 . 


— ... - - Bölüm 6 

C. Eşkenar Üçgen 



ÖSS SORULARI 

LYS SORULARI 


"!■ A ABC bir eskanar 


1 . 



ABC bir eşkenar 
üçgen 

BDC bir ikizkenar 
üçgen 

|BD| = |DC| = 6 cm 
m(CDB) = 120° 


Şekildeki ABC eşkenar üçgeninin ve BDC ikiz- 
kenar üçgeninin ağırlık merkezleri sırasıyla G ve 
H noktalarıdır. 

Buna göre, |GH| uzunluğu kaç cm'dir? 


A) 273+1 

D) 4 


B) 73 +2 


E)5 


C) 


(2012-LYS1) 



ABC bir üçgen 
m(BAC) = 90° 
|BD| = 4 cm 
|DC| = 16 cm 


Yukandaki şekilde FDC bir eşkenar üçgen oldu- 
İFAİ 

guna göre, oranı kaçtır? 


A) 


1 


B) 


C) 


1 □) JL n JL 

7 U) 11 13 

(2010-LYS1) 


3 . 



üçgen |AB| = a bi- 
rim 

Bir ABC eşkenar 
üçgeninin kenar- 
ları şekildeki bi- 
çimde uzatılarak 
A'B'C' üçgeni 
elde ediliyor. 


Buna göre, A'B'C' üçgeninin çevresi ABC 
üçgeninin çevresinin kaç katıdır? 

A) 73 B) 75 C) 77 D) 78 E) 7TĞ 

(2009-ÖSS Mat 2) 



m (ADC) = m (BCD) = 60° 

|AB |= 76 cm 

|BC| = 2 cm 
|CD| = 4 cm 
|AD| = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 

A ) 5 B) 6 C) 6 - 73 

D) 2 + 76 E) 3 + 73 

(2006-ÖSS Mat 2) 



|AE| = |EB| = |ED| 
m (BDC) = x 

Yukarıdaki ABC üçgeni bir eşkenar üçgen oldu- 
ğuna göre, x kaç derecedir? 

A) 100 B) 105 C)120 D) 135 E) 150 

(2005-ÖSS) 
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Özel Üçgenler 


5 . 


ABC bir eşkenar üçgen 
|AD| = |CF| = |BE| 

Yukarıdaki şekilde |BF| = 2|FC| olduğuna göre, 

ABC eşkenar üçgeninin çevresinin uzunluğu- 
nun DEF üçgeninin çevresinin uzunluğuna 
oranı kaçtır? 

A) 73 B) 273 C)373 

D) 72 E) 372 

(2004-ÖSS) 



m(LOA) = m(AOK) = 15° 

Yukarıdaki şekilde A noktasının OK ye göre 
simetriği B, OL ye göre simetriği C dir. 

|OA| = 5 cm olduğuna göre, |CB| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 12 

(2001 -ÖSS) 


6 . 



ABC bir eşkenar üçgen, [DE] _L [BC] 


Şekildeki eşkenar üçgende 


İDCj 
I DA 1 


göre, 

A)f 


İEBJ 

İECI 


oranı kaçtır? 


B)- 


C) 4 D) 5 


— olduğuna 

E) 6 

(1 997-ÖSS) 


7 . 


8 . 



|CL| = |LB| 
|AO| = |OB| 
|OL| = x cm 


Yukarıdaki şekilde ABC ve DOC eşkenar üçgen- 
ler, [DE] // [AB] ve |DE| = 8 cm olduğuna göre, 
|OL| = x kaç cm dir? 


A) 


16 


B) 


28 



C) 10 D) 12 E) 14 

(1 996-ÖSS) 


Şekildeki birim karenin iki 
kenarı üzerine BEC ve 
DCF eşkenar üçgenleri 
çizilmiştir. 

Buna göre |EF| uzunluğu 
kaç birimdir? 


A) 4 B) 3 C) 2 D) 73 E) 72 

(1993-ÖSS) 



[AB] e P 

ceq 

m(pOq) = 30° 

|OB| = 1 birim 

|AB| = x birim ve ABC bir eşkenar üçgen olduğu- 
na göre, |AB| = x kaç birimdir? 


A) 73-1 B) 72-1 
D) | E 


C)- 


(1992-ÖSS) 
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Özel Üçgenler 


Bölüm 6 


10. Kenar uzunlukları 2 nin katı olan, eşkenar üçgen 
biçimindeki bir bahçenin çevresine, bir köşesin- 
den başlayarak 2 m ara ile ağaç dikiliyor. 

Dikilen ağaç sayısı 21 olduğuna göre, bahçe- 
nin bir kenarı kaç m dîr? 

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 

(1 986-ÖSS) 




A) 27 B) 24 


Yandaki şekilde ABC 
ve EBD birer eşkenar 
üçgendir. 

|AD| = |DC| 

|AE| = 12 cm 

olduğuna göre, |BC| 
c kaç cm dir? 

21 D) 18 E) 15 

(1 983- ÖYS) 


Şekildeki üçgenler birer eşkenar üçgendir. 

|AB| = 9 cm olduğuna göre, bu üçgenlerin 
çevrelerinin toplamı kaç cm dir? 

A) 27 B) 24 C) 21 D) 18 E) 15 

(1 983-ÖSS) 


OYS SORULARI 



Şekildeki ABC üçgeni, kenar uzunluğu 6 cm 
olan bir eşkenar üçgendir. 

AEDF bir paralel kenar ve m(EFA) = 90° oldu- 
ğuna göre, |EF| kaç cm dir? 

A) 4/2 B) 2/5 C)3/2 

D) 2/2 E) 2/3 

(1982-ÖYS) 


1 . Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgen- 
dir. 


I |AB| = a 

\ |BC| = b 


A a B . b C 

A, B, C noktalan doğrusal, a ile b arasındaki 
hangi bağıntı için E, B, F noktaları bir dik 
üçgenin köşeleridir? 

A) a = b + 3 B)a = /2b C)a = /3b 
D) a = 2b E) a = 3b 

(1 986-ÖYS) 



Şekilde, ABC bir eşkenar üçgendir. 

|OB| = |OC| olduğuna göre, BAO açısının ölçü- 
sü kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 

(1982-ÖYS) 
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Özel Üçgenler 


ÜSS SORULARI 

1. Yeni bir eşkenar üçgen elde edebilmek için 
en az kaç tane özdeş eşkenar üçgen kullanıl- 
malıdır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

(1 979-ÜSS) 

2. İç teğet çemberinin yarıçapı 2 cm olan eşke- 
nar üçgenin kenar uzunluğu kaç cm dir? 

A) 4/3 B) 2/3 C)6/3 

D) E) 3/3 

(1976-ÜSS) 


C)6/3 


E) 3/3 



Bir kenarının uzunluğu 6 birim olan ABC eşkenar 
üçgeninin içinde alınan bir P noktasından kenar- 
lara sıra ile PE, PF, PD paralelleri çiziliyor. 

PE + PF + PD nin uzunluğu ne kadardır? 

A) 12 B) 6 C) 4 D) 10 E) 5 

(1974-ÜSS) 

Bir eşkenar üçgenin alanı 400/3 cm 2 olduğuna 
göre, bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? 

A) 40/3 B) 40 C) 30/3 

D) 20/3 E) 20 

(1 966-ÜSS) 

CEVAPLAR ~ 


1. D 

2. B 




ÖSS 





1.C 

2. E 

3. D 

4. A 

5. A 

7. A 

8. E 

9. C 

10. c 

11. A 

ÖYS 





1. D 

2. B 

3. E 

4. B 


ÜSS 





1. c 

2. A 

3. B 

4. B 





LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

A A, G, H, D doğrusal ve 
[GH] ± [BC] dir. 

/ BDK'den (30°-60°- 

/ 90° üçgeni) 

3 t// G |DK|-lŞl = f = 3om 

°\ 1 uu^ 1 1_0KJ 3 _h„_ 


|BK| = /3.|DK | = 3/3 cm dir. 

ÂBK'den (30°-60°-90° üçgeni) 

|AK| = /3.|BK| = /3.3/3 =9cmve 

|GK| = -^ = -| = 3cm dir. 

|GH| = |GK| + |HK| 

= 3 + 1 

= 4 cm bulunur. 

Yanıt D 



FDC eşkenar olduğu için 

m(F) = m(C) = m(D) = 60° dir. 
m(FEA) = m(BED) = 30°, 
m(BED) = m (EBD) = 30°, 

|BD| = |DE| = 4 cm ve |EF| =16-4 

= 12 cm olur. 
A 

AFE üçgeninde (30°-60°-90° üçgeni) 
|AF|=J^- = -y- = 6 cm ve 

|AC| = |FC| - |AF| 

= 16-6 
= 10 cm olur. 

İFA I 6 3 . 1 

|ÂC| = 1Ö=5 bUİUnUr ‘ 


: 6 cm ve 


bulunur. 


Yanıt B 
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A 

KBB' de (30° - 60° - 90° üçgeni) 

|BB'| = a olduğu için 

|KB| = | ve |KB'| = ^ olur. 


KB'C' de Pisagor bağıntısından, 
|B'Cf = |KB'| 2 + |KC'| 2 



x = 77 .a bul unur. 


Yanıt C 



ABC eşkenar üçgen olduğu için 
[CE] X [AB] dir. 

|EB| = |ED| olduğuna göre, 
m(EBD) = m(EDB) = 45° olur. 
x = 180° -45° = 135° dir. 

Yanıt D 


2 . 



[BK] X [ED] çizilirse 


|BK| = 73 . | EK | = -/3 cm olur. 

AKBde Pisagor teoreminden; 
(y + 1) 2 + (73) 2 = (76) 2 
(y + 1) 2 = 3 
y + 1 = 73 
y = 73 - 1 cm 
|AD| =73-1+1+3 
= 73 + 3 cm bulunur. 


82 



Yanıt E 


CFD, ADE, BEF üçgenleri eş olduğu için 
|DF| = |DE| = |EF| olur. 

BEF de Kosinüs teoreminden, 
y 2 = x 2 + (2x) 2 - 2 . x . 2x . cos60° 

= x 2 + 4x 2 - 4x 2 .-^- = 3x 2 
=> y = 73 x olur. 

Çevre (ABC) g x 9x 3 ... 

Çevre(DİF) =3y = 3 -^* = ^ tUr ’ 

Yanıt A 
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Özel Üçgenler 


5. 



OAC ve OAB ikizkenar üçgendir. 

i OAHOB1 ]|OBMOC|olur. 

IOAHOCIİ 

m(BOC) = 60° olduğuna göre, 
m (OBC) = m(ÖCB) = 60° olur. 

OBC bir eşkenar üçgendir. 

|OB| = |OC| = |BC| = |OA| = 5 cm dir. 


Yanıt A 


7. 



[ED] // [AO] ise [DE] X [CO] dur. 

|DE| = 8 uzunluğu DOC üçgeninin yüksekliği 
olduğuna göre DOC nin bir kenar uzunluğu 
73 ı r\r* I o . 73 


İDEİ 


| OC 1=5 8 = - 


ICOI 


ıcoı 


1673 


olur. 


OBC dik üçgeninde |OL| = |LB| = |LC| dir. 

|CO| uzunluğu, ABC eşkenar üçgeninin yüksek- 
liği olduğu için 


|CO| = 


73 


I CB I 


1673 

3 


73 


,2x 


=>x = 4^- cm dir. 



| 


6 . 



|DC| = 2k ve |DA| = 3k olur, (k e Z + ) 

|AB| = |BC| = |CA| = 5k dır. 

DEC bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 


|EC | 

|BH| 

|EB| 

İECI 


İDÇ| 

2 

|HC|= 

İBCİ 


2k 
" 2 
5 
2 

-İEC 


k olur, 
k ve 

5k-k 


İECI 


4 olur. 


Yanıt C 



m (BCE) = 60°, m (ECD) = 30°, m (DCF) = 60° 
m(ECF) = 30° + 60° = 90° dir. 

|AB| = |BC| = |CE| = |CF| = 1 ve CEF bir ikizkenar 
dik üçgen olduğuna göre, 

|EF|=7l 2 + 1 2 =72 br olur. 

Yanıt E 
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Özel Üçgenler 


Bölüm 6 



1-x A- 

— 1 . 


m(CAB) = 60° olduğu için m(ÖCA) = 30° dir. 
O hâlde, |AO| = |AC| dir. 

|AO| = |OB| - |AB| = 1 - x br ve 
|AO| = |AC| = |AB| = x olduğu için 


1 - x = x 
1 = 2x => X : 


br olur. 


Yanıt C 



2 2 2 


Üçgenin etrafına 2 m aralıklarla 21 tane ağaç 
dikildiğine göre, çevresinde 21 tane 2 metrelik 
aralık olur. O halde, çevresi 

2 . 21 = 42 m dir. 

Bir kenar uzunluğu ise, 

İBC l= — = 14 m nlı ır 


= 14 m olur. 


Yanıt C 



|AE| = a, |EF| = b ve |FB| = c için 
a + b + c = 9 cm dir. 

Üçgenlerin çevreleri toplamı 

3a + 3b + 3c = 3(a + b + c) = 3 . 9 = 27 cm olur. 

Yanıt A 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



m(EBF) = 180° - (60° + 60°) = 60° dir. 
a > b olduğu içinm(EFB) > m(FEB) dir. 
m(EFB) = 90° olabilir. O zaman, 
m(EFB) =30° olur. 

EFB (30° - 60° - 90°) üçgeninden 
a = 2b olur. 


Yanıt D 



ABC eşkenar üçgeninde 
|AD| = |DC| ise [BD] 1 [AC] ve 
m (ABD) = m(CBD) = 30° dir. 

EBD eşkenar üçgeninde 
m (EBA) = m (EBD) - m (ABD) 

= 60° - 30° = 30° ve 
[BA] _L [ED] dir. 

[BA] l [ED] ise |EF| = |FD| olur. 

AED üçgeninde [AF] _L [ED] ve |EF| = |FD| oldu- 
ğuna göre, |AE| = |AD| = 12 cm dir. 

|AD| = [DCj = 12 cm ve |BC| = |AC| = 24 cm olur. 

Yanıt B 
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YILLAR 

O 

t— 

O 

C\l 

2011 

2012 



YGS Benzerlik 


0 

V 





YILLAR 

O 

O 

CM 

2011 

2012 



LYS Benzerlik 


2 






- 






YILLAR 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

CO 

CD 

CD 

1997 

co 

CD 

CD 

1999 

,6661- 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 | 

2006 

N- 

O 

O 

00 

O 

o 

2009 

ÖSS Benzerlik 

— 









__ 

□ 

□ 

□ 

□ 

2 

□ 

□ 

□ 

2 

3 

_1_ 

E 

0 

0 

□ 

0 

□ 

E 

E 

0 


3 

0 


Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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1988 
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CD 

CD 
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ÖYS Benzerlik 


□ 

1 

1 
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□ 
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1976 

1977 
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1 

1 
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YGS SORUSU 

1. 

A 

ABC ve DEC birer 


K 

üçgen 


1 X 5 

m(CAB)=:m(DEC) 


1 E? 

|AD| = 5 cm 


\ 3 

|DC| = 3 cm 


1 \ 

|EB| = 2 cm 

E-^ 

2 B x 

|BC| = x 

Yukarıdaki verilere göre, 

x kaç cm'dir? 

A) 4 

B) 5 C) | 

D)f E)f 



(2012-YGS) 

LYS SORULARI 


1. 


ABC bir dik 
üçgen 

DEFG bir dik- 
dörtgen 

BA _L AC 

E 4 C 

|AG| = |GB| 

|BD| = 1 cm 
|EC| = 4 cm 

Yukarıdaki verilere göre, DEFG dikdörtgeni- 
nin çevresi kaç cm'dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 

(2012-LYS1) 




GF // BC 
- [BD] kenarortay 
|AC| = 1 5 cm 
|BC| = 18 cm 
|BG| = 8 cm 

Şekildeki G noktası ABC üçgeninin ağırlık mer- 
kezidir. 

Buna göre, DGF üçgeninin çevresi kaç 
cm’dir? 

A) 11 B) 12 C) 13 


D) Ş- E) 25 


2 ’ 2 

in ı \/o -i \ 


ABC bir 
üçgen 
BA J.AC 
|AD| = |DC| 
|EC| = 3 cm 
|BE| = 9 cm 
|DE| = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm’dir? 



dik 


A) 


B) 


10 


C) 2 


D) 3 E) 4 


ÖSS SORULARI 


1. a ABC bir üçgen 

m (BAD) = 36° 
m (DCA) = 36° 
m(BDA) = 72° 
|BD| = p birim 

|AB| = k birim 

Yukarıdaki verilere göre, p.k çarpımı aşağı- 
dakilerden hangisine eşittir? 

A) k 2 - p 2 B) 2k 2 - p 2 C) k 2 - 2p 2 
D) k 2 + p 2 E) 2k 2 + p 2 

(2008-ÖSS Mat 2) 




Şekilde birim karelerden oluşan ABCD dikdört- 
geni ve bu dikdörtgenin içine yerleştirilmiş olan 
DHF dik üçgeni verilmiştir. 

' | HF 1 


Buna göre, 


HD 


oranı kaçtır? 


A) 


Ü 

o n 


c) 


1 


D) 


1 


1 


(2008-OSS Mat 2) 
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Benzerlik 


Bölüm 7 



|AG| = |GB| 
|BD| = |DC| 


Şekildeki ABC üçgeninin [AC] kenarı üzerinde 
|FE| = 3 cm olacak biçimde E ve F noktaları alı- 
nıyor. 

[FD] ve [GE] doğru parçaları bir K noktasında 
2|FK| = |KD| olacak biçimde kesiştiğine göre, 
|AC| uzunluğu kaç cm dir? 

A) 9 B) 12 C) 15 C) 18 E) 21 

(2008-ÖSS Mat 2) 


|AL| = |LH| = |HK| = |KB| 
LD // HF // KE // BC 
|KE| = 2 cm 
|BC| = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 

A) 14 B) 18 C) 22 D)24 E) 26 

(2002-ÖSS) 



A ABC bir üçgen 

Ar\ AE açıortay 

/ \ Ns \ D noktası 

D / \ [AB] üzerinde 

j T AE _L BC 

|AD| = 6 cm 

B |AC| = 14 cm 

|FE| = x 

Yukarıdaki şekilde |DF| = |FC| olduğuna göre, 
x kaç cm dir? 

A) f B) ~ C) 2 D) 3 E) 4 

(2005-ÖSS) 



C DC//EF//AB 


|DC| = 6 cm 
|AB| = 4 cm 


|EF| = x 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir? 

A) 2,1 B) 2,2 C) 2,3 D) 2,4 E) 2,5 

(2000-ÖSS) 




ABC bir üçgen 
DEFG bir kare 
[AH] l [BC] 
|DE| = x 


[BA] // [GD] 

Yukarıdaki şekilde 2|AE| = 6|EF| = 3|FC| dir. 

Buna göre, jj^j oranı kaçtır? 


A) t B » f 


D) 1 E) 2 


(2004-ÖSS) 


DEFG karesinin köşeleri, şekildeki gibi ABC 
üçgeninin kenarları üzerindedir. |AH| = 8 cm ve 
|BC| = 12 cm olduğuna göre, |DE| = x kaç cm 

dir? 

A) 4,3 B) 4,4 C) 4,5 D) 4,6 E) 4,8 

(1999-ÖSS) 
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Benzerlik 



Benzerlik 


Bölüm 7 


Bölüm 7 


Benzerlik 


|AB| = |AC| 

BE ve CF açıortay 
|AC] = 3 birim 
]BC| = 2 birim 
|EF| = x birim 


Şekildeki ikizkenar üçgenin |EF| = x uzunluğu 
kaç birimdir? 

A)/3 B)/2 C) 1 D) 4 E) ~ 



(1992-ÖSS) 


Ç Şekilde görüldüğü gibi dik 

\ kenarlan |AC| = 9, 

'V |AB| = 6 olan ABC dik 

L x \ N üçgeninde BC hipotenüsü 

21 l\ üzerinde bir N noktası alı- 
ldı pj \ nıyor. |NK| = y, |NL| = x 

A 6— B olduğuna göre, x + y nin 

en küçük değeri aşağı- 
dakilerin hangisine en yakındır? 

A) 11 B) 10 C) 9 D) 6 E) 5 

(1983-ÖSS) 


Yandaki şekilde, 
Â = 90°, D = 90°, 
|BC| = 10 cm, 


D ' 10 ~ ^ |AC| = 8 cm, 

|BD| = |DC[ olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 



A) 3 B) 2 


c)4r °)f- 


(1985-ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde AB = 4 cm, CB = 3 cm ve 
CEB ikizkenar dik üçgen olduğuna göre DE 

uzunluğu kaç cm. dir? 


A) 1 B) C) f 

O 


(1979-USS) 



|BF| = 3 birim 
|AF| = 6 birim 
x |AE| = 2 birim 
y |EC| = x birim 


Şekildeki ABC üçgeninde D, E, F noktaları 
kenarlar üzerinde olup, AEDF bir paralelkenardır. 

Buna göre, |EC| = x kaç birimdir? 

A)f B)J C)| D) 3 E) 4 

(1992-ÖSS) 



Yukarıdaki şekilde 

AC // TE // DB ± AB, |AC| = 6 m, |DB| = 2 m, 
|AB| = 24 m olduğuna göre, |EB| kaç m dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 

(1985-ÖSS) 


OYS SORULARI | 

A BAC bir dik üçgen 

E 6 [BC] 

[ED] X [BC] 

B D C l AC l = 24 Cm 

X |BE| = 10 cm 

|ED| = 8 cm 
|BC| = x cm 

Yukarıdaki verilere göre, |BC[ = x kaç cm 
dir? 

A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 

(1993-ÖYS) 



|EC| = 2 birim 
| AF |= /8 birim 
[FB |= J2 birim 


ABC bir üçgen, E, F, P noktalan kenarlar üzerin- 
de, FPEA bir paralel kenar. 

Verilere göre |AE| kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) /2 D) /3 E) /5 

(1988-ÖYS) 


A Yandaki şekilde 

E / \ F EF // BC dir. 

/ n |AB| = 12 birim, 

/ |BC| = m birim, 

B m c |EF[ = n birim ve 

2m 2 - mn - 3n 2 = 0 olduğuna göre, |EA| kaç 
birimdir? 

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2 

(1983-ÖYS) 


USS SORULARI 



Yukarıda verilen şekilde |AB| = 6 cm, |AE| = 2 cm 
EF // AC, FK // AB, KL // BC olduğuna göre, |EL| 
uzunluğu kaç cm dir? 


(1980-USS) 



Yukarıdaki şekilde FG // AD, FE = EG, 

|EB| = 12 cm ve |DB| = 24 cm olduğuna göre, 

|EC| kaç cm dir? 

A) 36 B) 35 C) 34 D) 32 E) 31 

(1978-ÜSS) 



Yukarıdaki ABCD dörtgeninde 
DÂB = DBC, 

AD = 3 cm, 

AB = 2 cm, 

BD = 4 cm, BC = 6 cm olduğuna göre, DC uzun- 
luğu kaç cm dir? 

A) 5 B) 5,5 C) 6,5 D) 8 E) 9 

(1977-ÜSS) 
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Benzerlik 


5. 



Verilen şekilde |PR| = 6, |RS| = 2, |QT| = 4, 
|TS| = 3 ve m(QST) = m(TPR) ise |PT| nin değe- 
ri nedir? 


A) 6 B) 7 


C) 8 


D) 10 E) 11 

(1977-ÜSS) 



Şekilde |AE| = 1 cm, |EC| = 3 cm, DE // BC, 
|DE| = |EF| ve FG // AB dir. 


[KC] nin uzunluğu kaç cm dir? 


A) 


B) 


C) 


D) 3 


E) 2 

(1972-ÜSS) 


Kenarları birbirine paralel olan iki üçgen ara- 
sında aşağıdaki ifadelerden hangisi mevcut- 
tur? 

A) Üçgenler birbirinin bir eksene göre simetriği- 
dir. 

B) Üçgenler birbirinin bir noktaya göre simetri- 
ğidir. 

C) Üçgenler birbirine eştir. 

D) Üçgenler birbirinin benzeridir. 

E) Üçgenlerin alanları birbirine eşittir. 

(1968-ÜSS) 


Bölüm 7 


CEVAPLAR 


YGS 

1. A 

LYS 


1. A 

2. E 

3. D 




ÖSS 






1. A 

2. C 

3. B 

4. E 

5. D 

6. D 

7. D 

8. E 

9. B 

10. A 

11. A 

12. B 

13. D 

14. B 

15. E 

16. E 

17. B 

18. D 

ÖYS 

1. c 

2. A 

3. C 

4. B 



üss 

1. A 

2. C 

3. A 

4. D 

5. C 

6. E 


7. D 
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YGS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 



ABC ~ EDC 
(Açı - Açı Benzerliği) 
|BC | |AC | 

|DC| | EC | 

X. 8_ 

^3 2 + x 

=> 2x + x 2 = 24 

=> x 2 + 2x - 24 = 0 
/ \ 

-4 6 

=> x = 4 cm bulunur. 


Yanıt A 


. LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . 



[GF] // [BC] ve 
|AG| = |BG| ise, 
|AF| = |CF| dir. 


Ayrıca 

I gf | = 


■ a = - 


1 BC | 
2 

a + 5 


(orta taban) 


=> a = 5 cm olur. 

BDG ~ FEC (Açı - Açı benzerliği) 


BD İDGİ 


FE 


EC 


b^ 

4 


=> b 2 = 4 
=>b = 2cmolur. 
Çevre (DEFG) = 2(a + b) 

= 2(5 + 2) 

= 14 cm dir. 


Yanıt A 



G noktası ağırlık merkezi olduğu için, 
|BG | 8 


DG 


: 4 cm dir. 


2 

A A 

DGF - DBC (AA benzerliği) 


|DG[ 
|DB | 
4 

^ 12 


IGF] 
|BC | 
IGF] 
18 


|DF| 
|DC | 
|DF| 
15 . 

2 


=> |GF| = 6 cm ve |DF|=-^- cm olur. 

A 1 

DGF’nin çevresi 

|DG| + |GF) + |DE| = 4 + 6 + -f 


25 


cm bulunur. 


Yanıt E 



[KD] ± [AC] çizildiğinde 

[KD] // [AB] ve |BK| = |KC| = 6 cm olur. (AA ben- 
zerlik teoremi) 

|KE| = |KC| - |EC| 

= 6-3 

= 3 cm ve 
A 

DKC dik üçgeninde 

|DE| = |EC| = |EK| = 3 cm bulunur. 

Yanıt D 
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Benzerlik 




m(BFD) = 180° -(40° + 30°) 

= 110° dir. 

ABC ~ DEF ise m (A) = m (D) = 90° 

m(B) = m(DEF) = 40° 

m(C) = m(DFE) = 50° dir. 

m (AFE) = 1 80° - (1 1 0° + 50°) = 20° ve 

AFE üçgeninden a = 90° - 20° = 70° bulunur. 

Yanıt B 



[DF] // [CB] çizildiğinde 
|AF| = |FB| = 6 cm ve 
| DF | = = —■ = 5 cm olur. 

|FE| = |AE| - |AF| = 1 1 - 6 = 5 cm dir. 

FED üçgeninde Kosinüs teoreminden 
|ED| 2 = |FE| 2 + |FD| 2 - 2 . |FE| . |FD| . cos(ETO) 
x 2 = 5 2 + 5 2 -2.5.5.(-1) 
x 2 = 50 + 25 = 75 


x = 5/İ3 cm olur. 


Yanıt A 


YGS - LYS - GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


95 





Benzerlik 


11 . 


Bölüm 7 



B X E 


25 

BİD ~ BAC 
x 4 


ABC bir 3k - 4k - 5k 
üçgenidir. 

15 — » 3 . 5 
20 4 . 5 

c |BC| -* 5.5 = 25 cm dir. 


|BE| IBP 1 
I BA I İBC I 


x 4 v 1 6 , 

_ = _^ x = _ cm olur . 


Yanıt A 


A - |FD| = |AE| = a ve 
Js&Jo İFVKİ = |DE| = b olsun 

\\ 

B 3 D 12 C 
BFD ~ BAC olduğu için 

4 + b = 3 + 12 = 20 0İUr ' 

4Tb = T5 =>b = 16 br ve ^ = -^= > a = 4 br 

Paralelkenarın çevresi 

2(a + b) = 2 . (4 + 16) = 40 br bulunur. 

Yanıt B 

Lyo1 CİD ~ CAB 

/A/\ JL = _§_ = 25 r a tj| 

„ .// W. 16 15 25 T " 



B â D 25-a C 

1 25 ' 

Oran-Orantının özelliğinden 

x _ a + 25 -a x 25 

16 15 + 25 ^ 16 “ 40 = 


x = 10 cm bulunur. 



Eşkenar dörtgende 
köşegen aynı zaman- 
da açıortaydır. 


[BE] uzunluğu açıortay olduğu için açıortay teo- 
reminden 

|AE 1 _ [BA | |AE | 15 |AE|=3k 

| EC I İBCI^İECI 25= keZolur. 


I EC I = 5k 


8k = 16=>k = 2ve 

|ECI = 5k = 5.2 = 10 cm olur. 



CTF ~ CAB 
|CF | |TF | 
|CB | |AB | 

10 k 
^ x + 34 |AB | 


FED - BAD = 


(*) ve (**) den 


İBA I İBD I I BA I 24 


10 _ x 

x + 34 24 


İ=)X^ + 34x - 240 = 0 
1 / \ 

-6 40 

(x - 6 ) . (x + 40) = 0 
x = 6 veya x = -40 olur. 

Yanıt B 



|AB| = |AC| ise |BE| = |CF| ve [FE] // [BC] dir. 
m(FCB) = m(EFC) (iç-ters açılar) ve 
|FE| = |EC| = x tir. 

|AE| = 3 - x olur. 

AFE ~ ABC olduğu için 

M = M = ,3 1 x = x^ x= 6 b , 

| AC | | BC | 3 2 X 5 Dr 0IUr ' 



Yanıt E 


|ED|=|AF|=6 br ve 
[ED] // [AB] olduğu 
için 

CİD ~ CAB dır. 


|CE| _ [ED| _x __6_ 

[CA | |AB| => x + 2 6 + 3 

=> 9x = 6x + 12 => x = 4 br olur. 



Yanıt D 


Yanıt E 


Bölüm 7 

17. c ı 



|TE| = x ve 
d |EB| = y olsun 
2m 
B 


A A 

BET ~ BAC olduğu için 
1 BE | |TE [ J_ = 3j 

|BA | ~ |AC | ^ 24 f 


, x = — m dir. 


■ y = 6 m olur. 

Yanıt B 



N noktası B ye yaklaştıkça x 
uzunluğu 6 birime, y uzunlu- 
ğu da 0 birime yaklaşır. Böy- 
lece x + y toplamı 6 ya yak- 
laşır. 


N noktası C ye yaklaştıkça x uzunluğu azalarak 
sıfıra, y uzunluğu da artarak 9 a yaklaşır. x + y 
toplamı da 9 + 0 = 9 a yaklaşır. 

6 < x + y < 9 olacağı için x + y nin alabileceği en 
küçük değer 6 ya en yakındır. 

Yanıt D 


OYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

A RDF i'ınn 


Â 

/ \24 

8 

4 eX 

B 6 [ 

3 c 



BÜE ~ 

BÂC 

|DE | 

I BE | 8 10^ 

|AC| 

|BC| =Î 24 x 


BDE üçgeninde 
Pisagor bağıntı- 
sından 

|BD| = 6 cm dir. 


x = 30 cm olur. 

Yanıt C 



|EP|=|AF| = /8 br 
|AE| = x olsun 


CEP ~ CAB 

]CEİ_]EPİ 2 _ /8 
ICA | |AB | ^ 2 + x /8+2 

=> — = — 2 -/^ => x = 1 bı 
2 + x 2/2+/2 


x = 1 br bulunur. 


Yanıt A 



Pisagor bağıntısın- 
dan 

|AB| = 6 cm olur. 


CDE ~ CAB 

|DE| |CD | |DE|_5 

|AB | |CAp 6 8 

^|DE|=Ş = ^ cm dir. 


Yanıt C 



2m 2 - mn - 3n 2 = 0 
2m -3n 

m n 

(2m - 3n).(m + n) = 0 
2m = 3n veya m = -n 


m = ^-n dir. 

AEF-AİC 
|AE | I EF | 
İABİ İBC I 


_x n_ x 

12 " m 12 


JL_1 
12 3 


. x = 8 br olur. 


Yanıt B 


96 


YGS - LYS - GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


9 





Bölüm 7 


Benzerlik 
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LYS SORULARI 

Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarının her biri- 
nin uzunluğu 2/îÖ cm ve üçüncü kenarının 
uzunluğu 4 cm olduğuna göre, alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 14 

(2011-LYS1) 

a ABC bir ikizkenar üçgen 

A |AB| = |AC| 

[BD] ve [CE] kenarortay 
|EF| = 3 cm 


Şekildeki ABC ikizkenar üçgeninin BD ve CE 
kenarortayları F noktasında dik kesişmektedir. 

Buna göre, ABC ikizkenar üçgeninin alanı kaç 
cm 2 dir? 


OSS SORULARI 


A) 42 B) 45 


D) 50 E) 54 

(2011-LYS1) 


3 . Bir ABC üçgeninin [BC] kenarı üzerinde 
|BD| = 2|DC| olacak biçimde bir D noktası ve 
[AC] kenarı üzerinde 2|AE| = 3|EC| olacak biçim- 
de bir E noktası işaretlenmiştir. 

ABC üçgeninin alanı 75 cm 2 olduğuna göre, 
EDC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 

(2011-LYS1) 



ABC bir üçgen 
DE // BC 
|DE| = 8 cm 
|BC| = 12 cm 


Şekildeki BCED dörtgeninin alanı 60 cm 2 
olduğuna göre, ADE üçgeninin alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50 

(2009-ÖSS Matl) 


ABC bir üçgen 
BC _L AD 
|BE| = |EF| = |FD| 
|CD| = x 



Şekildeki taralı bölgelerin alanları toplamı 
12 cm 2 ve |BC| = 8 cm olduğuna göre x kaç 
cm dir? 

A) /2 B) /3 C) 2 D) 3 E) 4 

(2006-ÖSS Mat 1) 


/s. ABC bir üçgen 

n/ DE // BC 

/ | h 2 \ |AK| = h 1 

B li' c |KL| = h 2 

Yukandaki şekilde ADE üçgeninin alanının BCED 


dörtgeninin alanına oranı 


A (ADE) 4 
A (BCED) ~ 21 


ğuna göre, t- 1 oranı kaçtır? 
"2 


(2010-LYS1) 


ABC bir ikizkenar 
üçgen 

[DE] i. [BC] 

|DF| = 8 cm 
|FE| = 3 cm 
|BC| = 10 cm 


Yukandaki şekilde |AB| = |AC| olduğuna göre, 

ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 20 C) 32 D) 35 E) 40 

(2004- ÖSS) 



YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


101 




Üçgende Alan 


Bölüm 8 


m (ABC) =90° 

[CN] açıortay 
|AC| = 1 5 cm 
|BC| = 9 cm 

■■■■ '•••' " • x 

B H c Yukarıdaki verilere göre, ANC üçgeninin alanı 

kaç cm 2 dir? 

Yukarıdaki şekilde |BC| = 4 cm, |AC| = 8 cm oldu- 
ğuna göre, taralı üçgenlerin toplam alanı kaç A) B) 135 C) — D) 135 E) 56 

A) 15 B) 17 C)f (1998-ÖSS) 

d) ^5 g/jl 

(2003-ÖSS) 




Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgen oldu- 
ğuna gör©, oram kaçtır? 


(2003-ÖSS) 



8- A ABC bir üçgen 

/ \ |BD| = 2 cm 

/ \ |DC| = 8 cm 

B 2 d a c 

Yukarıdaki şekilde ABD üçgeninin alanı 6 cm 2 
olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 

(1998-ÖSS) 



i 



Yukarıdaki ABC üçgeninde 

|BC| = 6.|BD| ve |AD| = 5.|ED| dir. 

Buna göre, taralı ABCE dörtgeninin alanının 
ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır? 

A >İ B )f D) t 

(1999-ÖSS) 


9 . Bir eşkenar üçgenin çevresi, alanı 81 cm 2 olan 
bir karenin çevresine eşittir. 

Bu eşkenar üçgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 9/3 B) 18/3 C) 24/3 

D) 36/3 E) 48/3 

(1996-ÖSS) 
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'-'Vyeı ıuc r-uaı ı 


Bölüm 8 



ABC nd={D, E} 
[AB n d = [F] 
|AB| = 1 8 cm 
|BF| = 6 cm 


18 b — . — 6 f |AD| = 12 cm 

Yukarıdaki şekilde Alan(CDE) = Alan (eBf) oldu- 
ğuna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 

(1996-ÖYS) 



B x E 


Şekildeki ABC eşkenar 
üçgeninin kenarlan üze- 
rinde 

|AD| = |BE| = |CF| = x 

^ olacak şekilde, D, E, F 
c noktalan alınıyor. 


Alan (DEF) = -j Alan (ABC) ve |BC| = 6 cm oldu- 
ğuna göre, x kaç cm olabilir? 

A) 1 B) /2 C) /3 

D) 3-/3 E) 5 

(1995-ÖYS) 


A AB 1 AC 

. |AB| = 6 birim 
6 /-/ \\8 

|AC| = 8 birim 

Xn \ Pe[BC] 

P C PK // AB 

PL//AC 

Yukarıdaki şekilde ALPK dikdörtgeninin alanı, 
LBP ve KPC üçenlerinin alanları toplamına eşit 
olduğuna göre, [BP] kaç birimdir? 


A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 


(1990-ÖYS) 




ABC ~ DEF 

|AK| = 1 birim 

|DT| = 3 birim 

[AK] ve [D7] kenar ortaylar 

Yukarıdaki verilen ABC ve DEF üçgenleri ben- 
zerdir. ABC üçgeninin alanı a 2 olduğuna göre, 

DEF üçgeninin alanı kaç a 2 dir? 


A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 


(1988-ÖYS) 



m(BAC) = 90° 
|AB| = 7 cm 
|EC| = 4 cm 
|BD| = |DC| 


Şekilde verilenlere göre, EDB üçgeninin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 3 B) 4 C) 7 D) 9 E) 11 

(1995-ÖYS) 


|AB| = 3 cm 
|CD| = 7 cm 
|BC| = 6 cm 
|DA| = 4 cm 
m (BAD) = 90° 


Yukarıdaki verilere göre ABCD dörtgeninin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 9(2 + /5) B)6(l+/6) C)5(2 + /7) 

D)3(l+/3) E)2(3 + /3) 

(1988-ÖYS) 
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Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin alanı 36 cm 2 
olduğuna göre, DFE üçgeninin alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 5 B) 9 C)Ş- D)| E)Ç 

(1987-ÖYS) 


m(BÂC) = 90°,| AC |= 3, | AB |= 4,m(EDC) = 90° 

Yukarıdaki şekilde EBD üçgeninin alanı, EDCA 
dörtgeninin alanına eşit olduğuna göre, [DC| kaç 
birimdir? 

A) 5-/2 B) 5-2/2 C)5-3/2 

D)3 + /2 E) 3 + 2/2' 

(1987-ÖYS) 


10 . 


Yandaki şekilde 
|AE| 1 |AF | 1 

|AB | 4’ |AC | 7 
olduğuna göre, ABC 

üçgeninin alanının 
AEF üçgeninin alanı- 
na oranı kaçtır? 

D) 7 E) 4 

(1985-ÖYS) 





Şekilde ABC üçgeninde AD açıortaydır. 

|AB| = 4 cm, |AC| = 12 cm olduğuna göre, ADC 
nin alanı ABD nin alanının kaç katıdır? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 

(1984-ÖYS) 

12 . Dik kenarları b ve c, hipotenüsü a olan bir dik 
üçgende, 

(a + b + c)(b + c - a) = 120 

olduğuna göre, bu üçgenin alanı kaç birim 

karedir? 

A) 60 B) 40 C) 30 D) 20 E) 15 

(1 983-ÖYS) 

13. Bir şeklin, u birim uzunluğuna göre alan ölçüsü 
32, v birim uzunluğuna göre alan ölçüsü 288 dir. 

Buna göre, u birimi v birimininin kaç katıdır? 

A)| B) 2 C)| D) 3 E) 4 

(1981 -ÖYS) 



B H D 5 C 


Şekilde [AH] _L [BC], |AE| = |EC|, |AH| = 8 cm, 
|DC| = 5 cm olduğuna göre, ADE nin alanı kaç 
cm 2 dir? 

A) 3 B) 5 C)10 D) 15 E) 20 

(1980-ÜSS) 
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Bölüm 8 


Üçgende Alan 



4 E ^ 

B D C 

Şekildeki dik üçgende A (AB D) = 4 cm 2 , 

A(ÂDC) = 16 cm 2 , |BC| = 10 cm dir. 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 8 B) 6/5 C)5 

D) 3/5 E) 2/5 

(1967-ÜSS) 


10 . A = 30° olan bir üçgende a kenarı 5 cm dir. 

Çevrel çemberin çapı aşağıdakilerden hangi- 
sine eşittir? 

A) 2,5 B) — ğ- c) -ğ- 

D) 5 E) 10 

(1966-ÜSS) 


/ ES i 

B 2 H 2 c 

A 

İkizkenar üçgen ABC, 

|AB| = |AC| = 2/To cm ve |BC| = 4 cm olsun. 
[AH] ± [BC] çizilirse |BH| = |HC| = 2 cm olur. 

AHC de, 

|AH| 2 + |HC| 2 = |AC| 2 
=-, |AH| 2 + 2 2 = (2 /T Ö) 2 
=>|AH[ 2 + 4 = 40 
=HAH| 2 = 36 
=t»|AH| = 6 cm bulunur. 

A(A -r C) = JAHk|BOİ 

6.4 
" 2 

= 12 cm 2 dir. 

Yanıt D 



LYS 


1. D 

2. E 

3. B 

4. B 



ÖSS 






1. D 

2. D 

3. D 

4. E 

5. B 

6. A 

7. B 

8. D 

9. D 

10. D 

11. B 

12. A 

13. E 

14. E 





ÖYS 






1. B 

2. C 

3. D 

4. C 

5. D 

6. A 

7. B 

8. E 

9. B 

10. A 

11. C 

12. C 

13. D 






üss 






1.C 

2. E 

3. C 

4. E 

5. C 

6. D 

7. C 

8. B 

9. E 

10. E 
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Üçgende Alan 


Bölüm 8 





ABC ikizkenar üçgen olduğu için, 
|BD| = |CE|, |EF| = |FD| = 3 cm, 

F noktası ağırlık merkezi olduğu için 
|BF| = 2.|FD| = 2.3 = 6 cm, 


|CF| = 2.|FE| = 2.3 = 6 cm ve 
A(BCF) = 

6.6 

2 

= 18 cm 2 olur. 

A A 

A(ABC) = 3.A(BCF) (Ağırlık merkezi özelliği) 
= 3.18 

= 54 cm 2 bulunur. 


Yanıt E 


A(ADE) 4 . 
A(BCED) ~ 21 ISe 

A(BCED) = 21A dır. 


ise A(ADE) = 4A ve 


A(ADE) / h 1 


A (ABC) “\h 1+ h 2 


4A + 21 A ( h-| + h 2 


25 \h-|+h 2 


5 h-|+h 2 

> 5h 1 = 2h 1 +2h 2 
>3h 1 =2h 2 
h 1 2 

>^=3 buiunur. 


Yanıt B 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Verilenlere göre üçgen çizildiğinde, 
A 

A(ABC) = 75 cm 2 , 

A(ÂDC) = |.A(ABC) 


= 25 cm 2 dir. 
A(EDC) = -|.A(ÂDC) 


; 10 cm 2 dir. 



Yanıt B 


Benzerlik oranı ~ olduğu için alanlar oranı 

A(ADE) / 2 \ 2 4 . 

Â = \3^j =g olur 
A (ABC) 9 

A 

A(ADE) = 4S ise 
A 

A(A BC) = 9S ve A(BCED) = 5S olur. 

5S = 60 S = 12 ve 
A 

A(ADE) = 4 . 12 = 48 cm 2 bulunur. 

Yanıt D 
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Bölüm 8 


Üçgende Alan 
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Üçgende Alan 


14. a 



A(ABI) = 2S, 
A(BIC) = 3S, 
A(AIC) = 4S olsun. 


A(AIC) = => 4S = -^ 


A(BIC) : 


| BC |= — cm olur. 


Bölüm 8 


Yanıt E 



A 18 B 6 F 

|CD| = x olsun. A (ABC) = A(ADF) dir. 

A (ABC) = 1 AB | . | AC [ . sinÂ 

= -^-.18.(12 + x).sinA 

A(ADF) = 1. 1 AD | . | AF | . sinÂ = 2.24. sinÂ 

=* ^.18.(12 + x). sinÂ = -1.12.24.sinÂ 

=> 9(12 + x) = 6 . 24 

=> x = 4 => |AC| = 12 + 4 = 16 cm dir. 

Yanıt C 


Bölüm 8 

4. 



B 

A(BEC) 


EC) = i— — 1 = 14 cm 2 


A(BED) 


| D 1 = A(BEC) = 41 = 7 cm 2 dir _ 


Yanıt C 


Üçgende Alan 




B K C E 


Benzerlik oranı k = - 


Alanların oranı A ^ A ^ - = k 2 = (-jjr) = 4 olur. 
A (DEF) 

A(ABC) = a 2 ise A(DEF) = 9a 2 olur. 


Yanıt A 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. c 



İç açıortay teoreminden 

İÇAİ_Mİ_5 lr , 

|CB | ~ |BD | ~ 7 1 ^ 


CA|= 5k 


|CB| = 7k olur, (k e Z + ) 


Pisagor teoreminden 
|CB| 2 = |AC| 2 + |AB| 2 
(7k) 2 = (5k) 2 + (5 + 7) 2 
24k 2 = 144 
k = /6 olur. 


A (ABC) = 


1 AB II ACI 

Bilimî, 30 /e cm a 


olur. 

Yanıt B 


D /60°\ 6_ x 


Ti 

N\ f 

/ 


/6°° L 

60°\ 


B X E 6-x C 

B0E s aPd s CİF dir. 

A (ABC) = jAŞ_|4j4tL _ - g/ğ cm 2 dir _ 

A(BDE) + A(AFD) + A(CEF) = A(DEF) 

3A(BBE) = ^fa 
=> 3.1.x,(6 - x). sin 60° = 

=* x 2 - 6x + 6 = 0 

A = (-6 f- 4.1. 6 = 12 

-b + /Â 6+2/3 
Xl '2“ 2a ~ 2 

x 1 2 = 3 + /3 tür. 
x = 3-ı/3 cm olabilir. 

Yanıt D 



A(ALPK) = A(AB C)_ _ 6^ 
a.b = 12 (*) 


BLP ~ BAC 
6 - a b 
6 “ 8 ^ 


4a + 3b = 24 (**) 


(*) ve (**) denklemleri ortak çözülürse 
12 

a.b = 12 =* a = -~ 
b 

=> 4.4r + 3b = 24 
b 

=> 16 + b 2 = 8b => b 2 - 8b + 16 = 0 

/\ 

-4 -4 

b = 4 olur. 

12 

b = 4 ise a = = 3 ve 

BLP üçgeninden |BL| = 3 cm, |LP| = 4 cm 
=> |BP| = 5 cm bulunur. 



a I AB l.l ADI 
A(ABD) = L 

3.4 c „_2 
= — = 6 cm 

2u = 5 + 6 + 7 = 18=>u = 9 

A(BCD) = 7u.(u-a)(u - b)(u - c) 


A(ABCD) = A(ABD) + A(BCD) 

= 6 + 6-/6^ 

= 6(1 +-/6) cm 2 olur. 


Yanıt D 


Yanıt B 
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Üçgende Alan 


Bölüm 8 



FC uzunluğu çizildiğinde AB kenarına göre, 
üçgenin alanı 4 eşit parçaya bölünecek demek- 
tir. 


A(CBF) = 


A (ABC) 
4 


36 _ 2 

-^-=9 cm 


A(CFA) = |.A(ABC) = |.36 = 27 cm 2 dir. 


CFA üçgeninin alanı AC tabanına göre 5 eşit 
parçaya bölündüğüne göre, 

A(DFE)=l.A(CFA) = 4-.27 
o o 

27 2 , 

= -ğ- cm olur. 


Yanıt E 



BDE ~ BAC dir. 


A(BDE) _ / 1 BD | \ 2 
a(bac) \İ ba I/ 



5-x 1 5-x 72 

' 4 i 2 4 - /2 2 "T 

=* 5 — x = 2/2^ => x = 5 - 2'J~2. br olur. 

Yanıt B 


10 . EC uzunluğu çizildiğinde, 



A(AEF) = Sbr 2 
A(ABC) = 28S br 2 


A(AEF) = S br 2 ise 
A(FEC) = 6S br 2 olur. 
A(CEA) = 7S br 2 ise 
A(CEB) = 3.7S = 21S br 2 


c olur. 


• 28 katıdır. 


Yanıt A 



İç açıortay teoreminden 
|AB | |BD | 4 _ | BD | 

|AC | |DC| “* 12 “ |DC| 

JBD| 1 

|DC j “ 3 

=> |BD| = k ise |DC| = 3k dır. 
A(ÂİÖ) = S ise A(ÂDC) = 3S olur. 
A(ÂDC) = 3.A(Â§Ö) dir. 

Yani, 3 katıdır. 


Yanıt C 



=> a 2 = b 2 + c 2 ve alan = dir. 
(a + b + c)(b + c - a) = 120 
=> (b + c) 2 - a 2 = 120 
=> b 2 + c 2 + 2bc - a 2 = 120 
=> a 2 + 2bc - a 2 = 120 
=> 2bc = 120 

==■ bc = 60 => ~ = 30 br 2 olur. 


Yanıt C 
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Bölüm 8 


Üçgende Alan 




Üçgende Alan 


j\q parça 


A (ABC) = S ise A(ÂİK)=— .S ve 

1 p 
A(ABK) = — .S 

P 

A(ÂKC).('P~-1) S olur. 

A (ÂrL),i(tl) s ve 

AIKLC^S-İftljs 


?)■(©) 


S olur. 



A(ABC) = ^c dir . 


Yanıt C 



Sinüs teoreminden 

~=^S=- £ ^ = 2R ise 
sın A sın B sinC 

_§ OD 

sin 30° 

2R=-y- = 12=sR = 6 cm olur. 


© © 


Yanıt B 


B 2 D 8 c 

A (ABD) = 4 cm 2 ve A(ÂDC) = 16 cm 2 ise 
|BD| = k ve |DC| = 4k olur. 

|BD| + |DC| = 10 
=s> k + 4k = 10 
=> k = 2 dir. 

Öklit teoreminden 
|AB| 2 = |BD| . |BC| 

= 2.(2+8)=»|AB|=2/5 cm dir. 


Yanıt E 


Yanıt D 


7. ABC ~ A'B'C' ve a = 6 cm iken a = 12 cm ise 
benzerlik oranı 

k = 4 = ^- = l 
a 12 2 

ve alanlar oranı 

_ k 2 _ / 1 \ 2 1 

A(A'B'C-) ~ -\ 2 ) olur - 

=■ A(A'b ; C') = 4. A (ABC) 

= 4.24 

= 96 cm 2 olur. 


B = 5 

Sinüs teoreminden 
a _ b ç 
sinÂ sin B sinC 
5 


= 2R olduğu için 


Çap = 2R= — =10 cm olur. 


Yanıt C 


Yanıt E 
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Düzgün altıgen biçimindeki fayanslarla kaplan- 
mış bir zemin üzerine, koyu renkle gösterilen 
şekildeki süsleme yapılmıştır. 

Her bir altıgenin alanı 1 birim kare olduğuna 
göre, bu süslemenin kapladığı alan kaç birim 
karedir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 

(2012-YGS) 


LYS SORULARI 


2 . 


Bir düzgün beşgende, bir köşegen uzunluğunun 
bir kenar uzunluğuna oranı - 5 ’dir. 



ABCDE bir düzgün 
beşgen 

|EF| = |FC| 

|AB| = 4 cm 

|DF| = x cm 


Yukarıdaki verilere göre, x 2 kaçtır? 

A) 8-75 B) 9-2/5 C) 10-2/5 

D)4 + /5 E) 1 + 2/5 

(2012-LYS1) 


3. Aşağıda ABCDEFGFIK düzgün dokuzgeni veril- 
miştir. 


O noktası dokuzgenin köşelerinden geçen 
çemberin merkezi olduğuna göre, EOC açısı- 
nın ölçüsü kaç derecedir? 

A) 60 B) 72 C) 75 D) 80 E) 90 

(2011-LYS1) 



1. 




x~~\ 

. . o 

\_y 


Merkezi etrafında ve saat yönünde 270° dön- 
dürüldüğünde yukarıdaki düzgün çokgenler- 
den hangilerinin görüntüleri, başlangıçtaki 
görünümleriyle aynıdır? 

A) Yalnız kare B) Yalnız altıgen 

C) Yalnız sekizgen D) Kare ve altıgen 

E) Kare ve sekizgen 

(2012-LYS1) 


4. 



ABCDE bir beş- 
gen 

m (ABC) = 1 20° 
m(BCD) = 110° 
m (CDE) = 1 40° 
m(DEA) = 100° 
m(EAB) = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 85 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 

(201 0-LYS1) 
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Çokgenler 


Bölüm 9 



Bölüm 9 


Çokgenler 


7 . 12 kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı 
kaç derecedir? 

A) 150 B) 140 C) 130 D)120 E) 110 

(1998-ÖSS) 

8 . Bir onbeşgenin aynı köşesinden diğer köşe- 
lere çizilen köşegenler bu çokgeni kaç üçge- 
ne böler? 

A) 13 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24 

(1995-ÖSS) 

9 . D T C 



A X Y B 


Şekildeki düzgün beşgenin X, Y, Z, T ve U köşe- 
leri, ABCD dikdörtgeninin kenarlan üzerindedir. 
Buna göre, m(YZB) = a kaç derecedir? 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 

(1 992-ÖSS) 



Bir ABCD karesinin [AB] ve [CD] kenarlan üçer, 

[BC] ve [AD] kenarları da ikişer eşit parçaya 
bölünmüştür. 

_ .. Altıgenin alanı , . __ 

Buna göre, -r — — = i oranı kaçtır? 

Karenin alanı 


A)1 B)1 C)f D)f E)f 

(1990-ÖSS) 


1 1 . Aşağıdaki şekilde ABCDE bir dışbükey beşgen- 
dir. 

D 
F 


FED açısının ölçüsü 30° 

EAB açısının ölçüsü 100° 

ABC açısının ölçüsü 130° 

DCG açısının ölçüsü 120° 

EDC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 100 B) 95 C) 90 D) 85 E) 80 

(1987-ÖSS) 

12. Bir açısı 150° olan düzgün çokgen kaç kenar- 
lıdır? 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 16 

(1 986-ÖSS) 


13 . Şekildeki ABCD dikdörtgeni, bir kenarı 1 cm 
olan karelere ayrılmıştır. 
d c 

|AB| = 7 cm 
|AD| = 4 cm 

A 7 B 

ABGECD alanı kaç cm 2 dir? 

A) 22 B) 21 C) 20 D) 19 E) 18 

( 1 986-ÖSS) 


14 . “Çevre uzunlukları eşit olan çokgenler içinde 
düzgün olanın alanı en büyüktür.” 

Buna göre, çevresi 36 cm olan bir dörtgenin 
alanı en cok kaç cm 2 olabilir? 

A) 25 B) 36 ' C) 49 D) 64 E) 81 

(1 983-ÖSS) 




YGS - LYS - GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


121 





Çokgenler 


Bölüm 9 


ÖYS SORULARI 

1 . Düzgün bir çokgenin bir iç açısı bir dış açısının 4 
katı olduğuna göre, bu çokgenin kenar sayısı 
kaçtır? 

A) 12 B) 11 C)10 D) 9 E) 8 

(1998-ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde ABC DE bir düzgün beşgen, 
FAB da bir eşkenar üçgen olduğuna göre, 
m(BCF) kaç derecedir? 

A) 48 B) 55 C) 60 D) 66 E) 75 

(1987-ÖYS) 



Şekildeki ABCDEF düzgün altıgenindeki taralı 
alan 720<fz cm 2 olduğuna göre, düzgün altı- 
genin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 20 D) 22 E) 24 

(1997-ÖYS) 



Bir kenarı 12 cm olan bir ABCD karesinin kenar- 
ları 3 er eşit parçaya bölünüyor ve şekildeki gibi 
bir EFGHIJKL sekizgeni elde ediliyor. 

Sekizgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 96 B) 108 C) 112 D) 120 E) 128 

(1 989-ÖYS) 


2. Bir konveks yedigenin köşegen sayısı kaçtır? 
A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10 

(1972-ÜSS) 

3. Altı kenarlı bir konveks çokgenin iç açılarının 
toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) 6 dik açı B) 4 dik açı 

C) 8 dik açı D) 10 dik açı 

E) 1 2 dik açı 

(1969-ÜSS) 


CEVAPLAR 


YGS 

1. c 

LYS 


1. E 

2. C 

3. D 

4. D 



ÖSS 






1. A 

2. C 

3. E 

4. C 

5. D 

6. E 

7. A 

8. A 

9. D 

10. C 

11. A 

12. D 

13. B 

14. E 





ÖYS 






1. c 

2. E 

3. C 

4. D 




ÜSS 


1 . E 2. A 3. C 
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Bölüm 9 


Çokgenler 


YGS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 

1. Süslemede 

i. İç bölgedeki koyu renkli bölgede 6 tane 
yanm altıgen vardır. 3 tane bütün altıgene 
eşit olduğu için alanı 3 br 2 dir. 

ii. Dış bölgedeki koyu renkli bölge 6 tane yarım 
altıgen ile 12 tane -l-'lik altıgen içermektedir. 

6 yarım = 3 tam = 3 br 2 
12 tane ^-‘lik = 4 tam = 4 br 2 dir. 

Koyu renkli süslemenin kapladığı toplam 
alan ise, 

3 + 3 + 4 = 10 br 2 dir. 

Yanıt C 


D Köşegen uzunluğu 

A/ \4 |CE| ve kenar uzun- 

/ \ luğu ICDİ olsun. 

w F y 7 1 CE 1 _ y/5 +1 

A L |CD| 2 

\ 71 / 2y /5+1 

A 2 K~2 B = 

=> y = ı/5 + 1 cm dir. 

CDF'de Pisagor Teoreminden; 

|CD| 2 = |CF| 2 + |DF| 2 
4 2 = y 2 + x 2 
16 = (/5 +l) 2 + x 2 
16 = 5+ 2/5 +1 + x 2 
1 0 - 2 /jf = x 2 elde edilir. 

Yanıt C 


LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

\“ y\ Karenin köşegenleri dik kesiştiği 
ve birbirini ortaladığı için 90° lik 
dönme ile şeklin görüntüsü 
/ X. değişmez. 

270° = 3.90° olduğu için 3 kez 
merkezi etrafında dönse bile başlangıçtaki görü- 
nümün aynısı elde edilir. 

# Düzgün altıgenin köşegenleri 
çizildiğinde altı tane eşkenar 
üçgen oluşur. Merkezi etrafın- 
da 60° lik dönme yaptığında 
görüntüsü değişmez. 

270° = 4.60° + 30° olduğu için merkezi etrafında 
4 kez 60° lik dönme yaptığında şeklin aynısı elde 
edilir ancak en son yapılan 30° lik dönme baş- 
langıçtaki görünümü bozar. 

/r Düzgün sekizgenin merkezi 

etrafında 45° lik dönmesi şeklin 
görüntüsünü değiştirmez. 
f\ / 270° = 6.45° olduğu için 6 kez 

^ 45° lik dönme yaptığında baş- 

langıçtaki görüntü değişmez. 

Yanıt E 



Düzgün dokuzgenin 
köşelerinden geçen çev- 
D rel çember çizildiğinde 
dokuz eşit yay elde edilir 

^ ve 

6 9a = 360° 

a = 40° bulunur. 


EOC merkez açı olduğu için, 
m(EOC) = 2a 

= 2.40° 

= 80° olur. 


Yanıt D 


4. Beşgenin iç açılarının toplamı 

(5 - 2) . 1 80° = 3.1 80° = 540° olduğu için 
x + 120° + 110° + 140° + 100° = 540° 
x + 470° = 540° 


x = 70° bulunur. 


Yanıt D 
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Çokgenler 


Bölüm 9 
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Bölüm 9 



Çokgenler 



Altıgenin alanı = (Karenin Alanı) - (Köşedeki 
üçgenlerin alanlarının toplamı) 

= (6af-4.2fâ 

= 36a s -12a 2 


Karenin alanı = (6a) 2 = 36a 2 

Altıgenin Alanı ?4a 2 2 

= — — B-ss-g- bulunur. 

Karenin Alanı 36a J 

Yanıt C 



Beşgenin iç açıları toplamı 
(5-2) . 180° = 540° dir. 
a + 60° + 130° + 100° + 150° = 540° 
a = 100° bulunur. 


Yanıt A 


12. I. vol 

(n-2).180° 


= 150° eşitliğinden 


1 80°n - 360° = 150° . n 
30°n = 360° 
n = 12 bulunur. 


Bir dış açısı 180° - 150° = 30° dir. 
,, 360° „ 


Kenar sayısı ise, 


= 12 olur. 


Yanıt D 
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Çokgenler 


Bölüm 9 


13. % 










' E 







Gi\ 










ğo 5 eo 5 ^ 

^ \ < 460°\ 2x 


\arali = A(ABCD) - [A(CEK) + A(KGB)] 


= 28-7 

= 21 cm 2 bulunur. 


Yanıt B 


14. Çevre 36 cm verilmiş. 

no 

Şekil kare olsa, bir kenarı = 9 cm olur. Alanı 
ise 9 2 = 81 cm 2 dir. 

Yanıt E 


Düzgün altıgenin bir iç açısı 120° dir. E ve C 
köşelerini birleştirirsek, 

30° - 60° - 90° üçgeni elde ederiz. 

Altıgenin bir kenar uzunluğu 2x olsun. 

Taralı bölge = A(DEC) + A(CEFB) 

720/3 = 2 ^ x ~ x +2x.2v / 3x 

720/3 =/3x 2 + 4/3 x 2 
720 = 5x 2 

x 2 = 144 => x = 12 cm olur. 

Bir kenar uzunluğu 2x = 2 . 12 = 24 cm dir. 

Yanıt E 




Sekizgenin alanını bulmak için, karenin alanın- 
dan köşelerdeki dört tane üçgenin alanını çıkar- 
malıyız. 

Sekizgenin alanı = (Karenin Alanı) - 4. (Köşedeki 
bir üçgeninin alanı) 

= 12 2 -4.^p 
= 144-32 
= 112 cm 2 bulunur. 

Yanıt C 
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Bölüm 9 


Çokgenler 



FAB eşkenar üçgen 
olduğu için bir iç açısı 
60° dir. 

c Düzgün beşgenin bir iç 
açı ölçüsü 

(5-2). 180° 

■ = 108° dir. 

O 


m (FBC) = m (ABC) - m (ABF) 
= 108° -60° 

= 48° olur. 

[BF| = |BC| olduğu için 


BCF ikizkenar üçgeninden 

180° -48° 
m(FCB) = a = ^ 

= 66° bulunur. 


Yanıt D 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. n- kenarlı bir çokgeni belirtebilmek için en az 
(2n - 3) tane elemanın bilinmesi gerekir. 

2n - 3 = 15 
2n = 18 

n = 9 dur. Yanıt E 



3. n = 6 ise iç açılarının toplamı 

(6-2) . 180° = 4 . 180° = 4 . 2 . 90° = 8 . 90° 
Yani, 8 dik açıdır. 

Yanıt C 
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i 



Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM’ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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2003 

2004 

2005 

2006 
2007 




OSS SORULARI 

B Yandaki şekildeki yatay ve 

/ 7 eğik doğru parçaları birbirine 

/ ‘ — 7 paraleldir. Şeklin çevre uzun- 

/ / luğu 40 cm olduğuna göre, B 

/ / ve A noktaları arasındaki, 

° A O noktasından geçmeyen 

kırık çizginin uzunluğu kaç cm dir? 

A) 26 B) 25 C) 24 D) 20 E) 18 

(1981 -ÖSS) 



ABCD herhangi (çeşitkenar) bir dörtgendir. 

|AE| = 2 cm, |EC| = 8 cm ise ABCD dörtgeninin 
alanı, ABD üçgeninin alanının kaç katı olur? 
A) 3 B) 4 C) 5 D) 9 E) 16 

(1981 -ÖSS) 



D 

Şekildeki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir? 

A) /7Ğ B) VTT C) /13 

D) vTö E) 4x7 

(1 995-ÖYS) 

YGS - LYS - GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


2, Bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını 
birleştirerek elde edilen şekil aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kare B) Yamuk 

C) Dikdörtgen D) Paralelkenar 

E) Hergangi bir dörtgen 

(1973-ÜSS) 


CEVAPLAR 


ÖSS 

1. D 2. C 

ÖYS 

1. E 2. B 

üss 

1. B 2. D 
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Dörtgenler 


Bölüm 10 





! 
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Not: (*) işaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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A B 3 E 

|DC| = 4 cm 


Şekildeki ABCD paralelkenarının alanı 20 
cm 2 olduğuna göre, CBE üçgeninin alanı kaç 
cm 2 dir? 

A) 7 B) 7,5 C) 8 D) 8,5 E) 9 


(2010-YGS) 



1. Aşağıdaki düzlemsel şekilde, ABCD paralelke- 
narının C köşesi d doğrusu üzerindedir. B ve D 
köşelerinden d doğrusuna inilen dikmelerin 
ayakları sırasıyla E ve F'dir. 



ABCD bir 
paralelkenar 
|AD| = 5 cm 
|DF| = 7 cm 
|CE| = 3 cm 


Buna göre, A noktasının d doğrusuna olan 
uzaklığı kaç cm'dir? 


A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 


(2012-LYS1) 


2 . 


0 ABCD bir 
paralelkenar 
EH J.AB 
|EH| = 3 cm 
|BC| = 7 cm 

Şekildeki ABCD paralelkenarının A ve B açıları- 
nın iç açıortayları [DC] kenarı üzerindeki E nok- 
tasında kesişmektedir 

Buna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç 
cm 2 dir? 

A) 42 B) 40 C) 36 D) 28 E) 24 

(2010-LYS1) 




ÖSS SORULARI 

1. Aşağıdaki şekilde, eni 40 m ve boyu 100 m olan 
dikdörtgen biçiminde bir park, parkın içinden 
geçen paralelkenar biçiminde iki yol ve bu yollar 
dışında kalan yamuksal K, L ve üçgensel M yeşil 
alanları gösterilmiştir. 


100 



35 55 


Parkın K ve L bölgelerinin alt kenar uzunluk- 
ları sırasıyla 35 m ve 55 m olduğuna göre, 
toplam yeşil alanı kaç m 2 dir? 

A) 3200 B) 3400 C) 3500 D) 3600 E) 3800 

(2008-ÖSS Mat 2) 
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Paralelkenar 


Bölüm 11 



P ABCD bir paralelkenar 
I e |DF| = |FE| 

|AG| = |GE| 


Şekildeki ABCD paralelkenarının alanı 72 cm 2 
dir. 

Buna göre, taralı EFG üçgeninin alanı kaç 
cm 2 dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18 

(2007-ÖSS Mat 1) 


B ^ ABCD bir paralelkenar 

/ / [BK i a ç |orta y 

/ / KM 1 BC 

kL |DC| = 12 cm 

A B 

|KM| = 3 cm 

Yukarıdaki verilere göre, AKB üçgeninin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 18 C) 20 D)24 E) 36 

(2002-ÖSS) 


3. ABCD paralelkenarı, şekildeki gibi kenarlarına 
paralel doğru parçalarıyla dört bölgeye ayrılmış- 
tır. Bölgelerden ikisinin cm 2 türünden alanları 
içlerine yazılmıştır. 


J7 " / 

ABCD paralelkenarının alanı 234 cm 2 olduğuna 
göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 17,5 B) 20 C) 22,5 D) 25 E) 27,5 

( 2005-ÖSS) 



Ş ABCD bir paralel 
kenar 

|DE| = |EA| 

|AF| = )FB| 


Yukarıdaki verilere göre, ^^CD ) ora "' 
kaçtır? 

< B)1 0)1 D)1 E) 1 


(2000-ÖSS) 


D 2 E 1 C 



ABCD bir paralelkenar 
|DE| = 2 cm 
|EC| = 1 cm 

Yukarıdaki şekilde taralı DAF üçgeninin alanı a 
cm 2 olduğuna göre, ABCD paralelkenarının 
alanı kaç cm 2 dir? 


(2004-ÖSS) 



p ABCD bir paralel 


|AB| = 6|AE| 
|BC| = 4|BF| 


Yukarıdaki şekilde EBF üçgeninin alanı 5 cm 2 
olduğuna göre, ABCD paralelkenarının alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 96 B) 84 C) 72 D) 60 E) 48 

(1999-ÖSS İPTAL) 
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Paralelkenar 


Bölüm 11 


ÖYS SORULARI 

9. c Yandaki şekilde ABCD 

/ bir paralelkenar ve AE, 
/ / DE sırasıyla A ve D 
K / açılarının açıortayları- 

A 12 cm B . |- . , 

dır. E noktasının DC 
kenarına uzaklığı 4 cm, |AB| = 12 cm olduğuna 
göre, paralelkenarın alanı kaç cm 2 dir? 

A) 96 B) 92 C) 84 D) 72 E) 64 

(1984-ÖYS) 



Alanı 160 cm 2 olan paralelkenarın karşılıklı iki 
kenarı 8 eşit parçaya bölünüyor. 

Bu parçalardan bir tanesi bir kenar üzerin- 
den, dört tanesi karşı kenar üzerinden alınıp 
uçları birleştirerek elde edilen taranmış böl- 
genin alanı kaç cm 2 olur? 

A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40 

(1976-ÜSS) 


d ç Yandaki şekilde 

ABCD bir paralel 
/ kenardır. CK, DCB 

/ açısının açıortayı 

A 2 K es ve |AK| = 2 cm, 

|AD| = 4 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 

(1982-ÖYS) 



Şekildeki paralelkenarın köşegenlerinin uzunlu- 
ğu |AC| = 6, |BD| = 4 tür. 

m(CÂB) = 12°, m (DBA) = 18° dir. 

Paralelkenarın alanı nedir? 

A) 24 B) 12 C)6/2 D) 6 E) 12/3 

(1976-ÜSS) 


USS SORULARI 


P ıı Jl ıı B Yandaki ABCD 

/ \ / paralel kenarının 

/ y/ alanı 24 cm 2 dir. 

/ [CD] nin orta nok- 

A 8 tası K, [BC] nin 

orta noktası L olduğuna göre, AKL üçgeninin 
alanı kaç cm 2 dir? 


A) 10 B) 9 


D) 7 E) 6 


(1978-ÜSS) 



ABCD paralelkenardır. |DS | = ~ j DB [ ve ABCD 

O 

nin alanı 36 ise DES üçgeninin alanı, aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2 

(1974-ÜSS) 
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Paralelkenar 


Bölüm 11 



A B 

|EC| = k olursa |DE| = 3 k olur. 

A A 

[BC] // [DF] olduğu için BEC ~ FED ve 

|BE| = m, |FE| = 3 m olur. 

A „ A 

A(CEF) = 3 cm 2 ise A(CEB) = 1 cm 2 dir. 

A „ A 

A(BEC) = 1 cm 2 ise A(BED) = 3 cm 2 ve 

A 

A(ABCD) = 2 . A(BCD) 

= 2. (3+1) 

= 8 cm 2 bulunur. 

Yanıt B 



A(BGFK) = 3 . A(AEFK) ise 
A(LFGC) = 3 . A(EFLD) olmalıdır. 

A + 3A = 234 - (36 + 1 08) 

4A = 90 =• A = 22,5 cm 2 olur. 

Yanıt C 
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Bölüm 11 


Paralelkenar 


FED ~ FAB 
k = f tür. 

A 3 B 

2m ye a br 2 lik alan düşerse 
3m ye x 

x = br 2 düfler. 

A(ABCD) = 2 . A(Â§D) 

= 2.^a + -^-) = 5a br 2 dir. 

Yanıt E 



5. 


D 12 C 



Açıortay üzerindeki bir 
noktadan açıortay kol- 
larına çizilen dikmeler 
birbirine eşittir. 

|KN| = |KM| = 3 cm 


A(AKB) = -1|^-=18 cm 2 olur. 


Yanıt B 



AEF ~ AÜB ve benzerlik oranı ^ dir. Alanların 

/ I \2 -i 

oranı ise f— j = bulunur. 

A(AİF) = S br 2 ise A(Â0B) = 4S br 2 olur. 


Alan(AFE) S 
Alan(ABCD) ~ 8S 



Yanıt A 


D C 



E ve C noktaları birleştirilirse A(CEF) =15 cm 2 ; 
A ve C noktaları birleştirildiğinde de A(CAE) = 4 
cm 2 bulunur. 

A (ABC) = 4 + 5 + 15 = 24 cm 2 , paralelkenar 
alanının yarısı olduğu için 

A(ABCD) = 2 . 24 = 48 cm 2 bulunur. 

Yanıt E 



A 18 B 


İç ters açılardan 

m(DAF) = m(DFA) olduğu için |AD| = |DF| dir. 
m(CBE) = m(CEB) olduğu için 
|CB| = |CE| = 12 cm dir. 

6 + x = 12=>x = 6cm olur. 

Yanıt B 
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A B 


m(A) + m(B) = 180° dir. 

m(A) = 70° ise m(B) = 110° olur. 

a + 70° + 55° = 180° 
a = 55° bulunur. 

Yanıt B 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . 



Açıortay üzerindeki 
bir noktadan çizilen 
dikler birbirine eşittir. 


[DE] açıortayından dolayı |FE| = |KE| = 4 cm 
[AE] açıortayından dolayı |KE| = |EL| = 4 cm 

A(ABCD) = |AB| . |FL| = 12 . 8 = 96 cm 2 olur. 

Yanıt A 



A 2 K 4 B 

İç ters açılar eşit olduğu için 

m(KCD) = m(CKB) olur. BKC üçgeni ikizkenar- 
dır. ]BK| = |BC| = 4 cm 

|AB| = |DCj = 2 + 4 = 6 cm bulunur. 

Yanıt B 
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YGS SORULARI 


1. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki 
bir kâğıt, B ve D köşeleri çakışacak şekilde kat- 
lanıyor. [AB] kenarı üzerindeki katlanma noktası 
E olmak üzere |AE| = 1 birim oluyor. 



Katlama sonucunda, kâğıdın üst üste gelen 
kısımları koyu renkli DEF eşkenar ücaensel böl- 
gesini oluşturuyor. 

Buna göre, kâğıdın alanı kaç birim karedir? 

A) 6/2 B) 2/2 C) 4/3 

D) 3/3 E) 4/2 

(2011 -YGS) 


LYS SORULAR] J 

G C ABCD bir dik- 

dörtgen 
GAB ve ECD 
birer eşkenar 
üçgen 

B 

Yukarıdaki verilere göre, alanlar 

oranı kaçtır? 

A)1 B)1 C)f D) f E)f 

(2012-LYS1) 



2 . 



ABCD bir dikdörtgen 
|AD| = 1 cm 
|AE| = |EB| = 2 cm 
|FE| = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm’dir? 


A) 


/3 


B) 


/5 


O 


/3 


D) 


/5 


/7 


(2010-YGS) 


2. Kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan ABCD dik- 
dörtgeni biçimindeki bir kâğıt, AB ve CD kenar- 
ları AC köşegeni ile çakışacak biçimde katlanı- 
yor. 




Katlama sonunda, B ve D noktalarına köşe- 
gen üzerinde karşılık gelen B 1 ve D' noktaları 
arasındaki uzaklık kaç cm’dir? 

A)f B)f C)f D) 2 E) 3 

(2012-LYS1) 
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Dikdörtgen 


5. d 



c ABCD bir dikdörtgen 

|DE| = |EC| 

9 

|BC| = 9 cm 
| |BF| = 10cm 
|AB| = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 

(2003-ÖSS) 



; ABCD bir dikdörtgen 
J PN| = |CL| 

|AB| = 6 cm 
|BC| = 3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, KLMN dörtgeninin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 13 E) 14 

(1999-ÖSS İPTAL) 


* 1® “ Kenar uzunlukları 

W ]AD| = 16 cm, |AB| = 20 cm 

20 \ \ B ' olan dikdörtgen biçimindeki 

\ / bir kartonun [BC] kenarı üze- 

\/ rinde uygun bir K noktası 

B K C 

bulunup karton AK boyunca 
katlanarak B köşesi [DC] kenarı üzerindeki B' 
noktasına getiriliyor. Kartonun üste katlanan 
kısmı olan AKB' üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 100 B) 80 C) 50-/3 

D) E) 100/2 


E) 100/2 


(2002-OSS) 


D 4 c ABCD bir dikdörtgen 

N. 2 m (DEF) = 90“ 

- F |AD| = 3 cm 
|OC| = 4 cm 
a e b |CF| = 2 cm 

|AE| > |EB| 

- Alan(EBF) 

Yukarıdaki verilere göre, A ) an oranı 

kaçtır? 


(2000-OSS) 



E ABCD bir dikdörtgen, 

[AE açıortay 
[BE açıortay 
|AB [= 6/2 cm 

[GB| = 2 cm 
|FG| = x 

Yukarıdaki şekilde ABCD bir dikdörtgen oldu- 
ğuna göre, |FG| = x kaç cm dir? 

A) 3/5 B) 2/3 C) 3/3 

D) 4/2 E) 5/2 

(1997-ÖSS) 


~ ABCD bir dikdörtgen 
m (BAL) = 60° 
m(ÂLD) = m(DLC) 



tc |DC| = 5 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 

(1996-ÖSS) 


11. Bir dikdörtgenin kenar uzunluklarının oranı ~ tir. 

Bu dikdörtgenin çevresi 192 cm olduğuna göre, 
alanı kaç cm 2 dir? 


A) 2140 


B) 21 60 


C)2170 


D) 2180 


E) 2190 


(1995-ÖSS) 
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Dikdörtgen 


D a 


Bölüm 12 



ABCD ve EFGH birer dikdörtgen 

|AD| = 4 cm 

|EF| = 7 cm 

|DC| = 8 cm 

|FG| = 6 cm 

A(ABCD U EFGH) = 60 cm 2 

Şekildeki dikdörtgensel bölgelerin birleşiminin 
alanı 60 cm 2 dir. 

Buna göre, A(ABCD n EFGH) taralı bölgesinin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 9 

(1991 -ÖSS) 


13. □ 






A 

— 24- 

B 


Uzun kenarı 24 cm olan ABCD dikdörtgeni birbi- 
rine eş olan beş dikdörtgene ayrılmıştır. 

ABCD dikdörtgeninin kısa kenarı kaç cm dir? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 22 

(1 990-ÖSS) 


15. ABCD bir dikdörtgen 
K noktası [AB] nin ortası 
L noktası [CD] nin ortası 



|KN| = 3 birim 
L |NL| = 2 birim 


Şekildeki verilere göre ABCD dikdörtgeninin 
alanının, DMC üçgeninin alanına oranı kaç- 
tır? 


A) 2 B) 


C) 3 D) 


- v - 2 '-’l J u ) 3- — 

(1988-ÖSS) 

16. ABCD dikdörtgeni, doğru parçasıyla şekildeki 
gibi altı dikdörtgene ayrılmıştır. Dikdörtgenler- 
den dördünün alanı şekilde verilmiştir. 


3 

2 



8 

16 


A B 

Buna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç 
birim karedir? 

A) 48 B) 45 C) 42 D) 39 E) 36 

(1987-ÖSS) 

17. Aşağıdaki şekilde ABCD ve KLMN, boyutları eşit 
iki dikdörtgendir. 



'J a M 

D 

a/4 




b/3 

K 


E L 


14. Uzun kenarı a birim, kısa kenarı b birim olan bir 
dikdörtgenin çevresi a - b farkının 1 0 katına eşit- 
tir. 

Buna göre, ^ oranı aşağıdakilerden hangisi- 


ni 990-ÖSS) 


)AB| = |MN| = a cm, |AD| = |ML| = b cm 

|CE|=-| cm, |CF|=-| cm 

olduğuna göre, ABELMNFD çokgeninin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) -ffab B) ^-ab C)2ab 


D ) ^7 ab E) jab 


(1 986-ÖSS) 
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Dikdörtgen 


Bölüm 12 


3. ABCD bir dikdörtgen 

l z c [AZ] _L [ZY] 

45 m (ZAB) = 30° 

Y |AD| = 45 birim 

X 30° 

a b [ZY| = 24 birim 

Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç birimdir? 

A) 12/3+45 B) 12 + 45/3 C)15/3+45 

D) 15 + 45/3 E) 75 

(1995-ÖYS) 


A e b Yandaki şekilde ABCD 

/ ' '''''- G bir dikdörtgendir. 

X X |AB| = 10cm, 

/ |AD| = 8 cm, 

d F c |AE| = |EB|, 

|DF| = |FC|, 

|DH| = |BG| = x cm 

olduğuna göre, EGFH dörtgeninin A(x) alanı 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) 1 0(8 - x) + 8(5 - x) B) 20(8 - x) 


4. Bir dikdörtgenin bir kenarı % 25 uzatıldığın- 
da, alanın değişmemesi için diğer kenarı yüz- 
de kaç kısaltılmalıdır? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

(1995-ÖYS) 


E) 5(8 - x) 


(1983-ÖYS) 


5. ABCD bir dikdörtgen, E ve F [AB] üzerinde 

D c . — . — . 

m(ACF) = m(FCB) 

3 // / |AD| = 3 birim 

s/ / |AE|=|EF|=|FB| = x birim 

i L 

A x e x F x B 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir? 

A ) f B)| C) | D) /2 E) /3 

(1992-ÖYS) 


1 . £ 


LİSS SORULARI 



Yandaki şekilde AD = DE = 2 cm 
AB = 5 cm olduğuna göre, 

FBCE dörtgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 


(1980-ÜSS) 


2 Şekildeki iki dikdörtgenden 

içtekinin kenarları, diğerinin 

■ 2 ■ 2 ■ 

y kenarlarından 2 şer cm içte- 

dir. Dıştaki dikdörtgenin 
2 boyutları, x, y olduğuna 

göre, içteki dikdörtgenin 

alanının x, y ye bağlı ola- 
rak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) xy - 4(x + y) + 1 6 B) xy - 2(x - y) + 4 

C) xy - 4(y - x) + 1 6 D) xy + 2(x + y) - 1 6 


E)xy + x + y + 4 


(1984-ÖYS) 


Bir dikdörtgenin boyu eninin 1,5 katıdır. Bu 
dikdörtgenin eni ve boyu -jj- oranında kısaltı- 
lırsa eski alanının yenisine oranı aşağıdaki- 
lerden hangisi olur? 


(1 979-ÜSS) 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 12 



Verilen şekilde, alanı 180 cm 2 olan ABCD dik- 
dörtgeninin içine, boyutları birbirine eşit ve birer 
tam sayı olan 9 dikdörtgen yerleştirilmiştir. 

ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 104 B) 96 C) 58 D) 52 E) 44 

(1978-ÜSS) 



Yukarıdaki şekilde bütün açılar dik açı oldu- 
ğuna göre, şeklin alanı kaç birim karedir? 

A) 22 B) 16 C) 24 D) 14 E) 20 

(1978-ÜSS) 


5. Bir dikdörtgenin boyu 2 cm kısaltılıp eni 2cm 
uzatıldığında bu dikdörtgenin alanının arta- 
cağı savunulmaktadır. Bu savın doğru olabil- 
mesi, dikdörtgenle ilgili şu koşullardan han- 
gisine bağlıdır? 

A) Boyu ile eni arasında 2 cm’den fazla fark 
olmasına. 

B) Boyunun çift sayıyla ifade edilen bir uzunluk 
olmasına. 

C) Boyu ile eni arasında 2 cm’lik bir fark olması- 
na 

D) Boyut değişikliğinden sonra yine bir dikdört- 
gen elde edilmesine. 

E) Boyu ile eni arasındaki farkın 42 cm kadar 
olmasına. 

(1978-ÜSS) 


Dikdörtgen 

4 

6. Çevresi 18m ve eni boyunun — i kadar olan 
dikdörtgen biçimindeki tarla, bir parçası kare 
olacak biçimde ikiye bölünüyor; kare biçi- 
mindeki bu parçanın çevresi tarlanın tüm 
çevresinden kaç metre daha kısadır? 


(1978-ÜSS) 



Yukarıdaki şekilde bütün açılar dik olduğuna 
göre a’nın uzunluğu kaç birimdir? 

A) 8,5 B) 9,5 C) 1 0,5 D) 11,5 E) 12,5 

(1977-ÜSS) 



Yukarıdaki şekilde gösterilen düzlemi dört 
eşit parçaya bölmek için hangi noktaları bir- 
leştirmek gerekir? 

A) 3-5, 5-10, 6-9 

B) 1 -4, 4-8, 8-6 

C) 3-4-5, 5-8-10 

D) 1-2, 2-4, 4-5, 5-8, 8-9, 9-5 

E) 1-2, 2-7, 7-9, 9-6, 8-10, 3-4 

(1977-ÜSS) 
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Dikdörtgen 


Bölüm 12 



Bölüm 12 


| YGS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Katlama sonucunda |EB| = |ED| olur. 

A 

EDF eşkenar ise [EM] ± [DF] çizildiğinde 

|AE| = |DM| = |MF| = 1 br olur. 

A 

EMD (30° - 60° - 90°) üçgeninden 
|DM| = 1 br ise |EM| = /3 br ve |ED| = 2 br olur. 
|ED| = |EB| = 2 br ve |EM| = |AD| = /3 br dir. 
ABCD dikdörtgensel kağıdının alanı, 

|AB|.|AD| = (1 +2)./3 

= 3/3 birim kare bulunur. 

Yanıt D 


Dikdörtgen 


LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

n g p [GE] çizildiğinde 

\~ ~7f\ @ / AEGD ve BCGE 

\® / I ^\ / birer dikdörtgen 
® HX^ @ i ® XF ® olur. 

/ ® \ İ / ®\ Köşegen uzun- 

Af N/ jjg lukları bir dik- 

dörtgenin alanını 
4 eşit parçaya ayırdığı için AEGD ve BCGE dik- 
dörtgenlerindeki her bir üçgensel bölgenin alanı 
A br 2 olur. 

A j EEG »| = bulunur. 

A(ABCD) 8A 4 

Yanıt B 



A A 

AFE ~ CFD benzerliğinden 

İ^|L=-)|^İ=»-|= t ^t=»I fd I ==2x olur - 

|DC | | FD | 4 [ FD | 1 1 

ADE den (3x) 2 = 2 2 + I 2 
=> 9x 2 = 5 
=>x = -~- bulunur. 


D 


c 

ABC ‘de 


^ 


[AC] = 5 cm dir. 



^K 3 

(3-4-5 üçgeni) 



-- 




E ,f 


A 

4 

B 



Katlama işleminin sonuçlarına göre, 
|AB| = |AB'| = 4 cm, 

|BK| = |B'K| ve m(BÂK) = rn(B'AK) dir. 

Yani, ABKİleÂBYÇ eştir. 

|AD'| = |B'C| = |AC| - |AB'| 

= 5 - 4 = 1 cm olur. 

İB'D'l = |AC| - |AD'| - |B'C| 

=5-1-1 
= 3 cm bulunur. 


Yanıt D 


Yanıt E 
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Dikdörtgen 

3. 


Bölüm 12 



|EA| = |EB| olduğu için 
m(EBA) =25° ve 
m (DEA) = m (EÂB) + m (EBA) 

= 25° + 25° 

= 50° olur. 

FDE eşkenar üçgen olduğu için m (DEF) = 60° 
ve |DE| = |EF| = |EC| => m(EFC) = m(ECF) = x 

m(ÂEF) = m(EFC) + m(ECF) 

50° + 60° = x+x 
110° = 2x 

x = 55° bulunur. 

Yanıt E 



m (ABE) = m (EBC) = =45° dir. 

[FC]//[AB] olduğu için m (FBC) = m (CFB) = 45° 
dir. 

|CF| = |CB| = 5 cm olur, 
m (CFB) = m(EFD) = m (DEF) = 45° olur. 

|DF| = |DC| - |FC| = 8 - 5 = 3 cm ve 
|DE| = |DF| = 3 cm olduğu için 
DEF ikizkenar dik üçgeninde 
|EF| = x = 3/2 cm olur. 

Yanıt B 


1 . D 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

3 12 c |AB| 2 +|AD| 2 =: |BD| 2 

=>12 2 + 5 2 = |BD| 2 
=>|BD|=13 cm dir. 


A 5k E 13k B 

ABD üçgeninde açıortay teoreminden 
|PA| | AE | 5 _ | AE | _. 

|DB | |EB| 13 “ |EB| ^l AE l~ 5k ve 
|EB 1= 13k 



A A 

O halde, A(ADE) = 5S ve A(DEB) = 13S dir. 

A(Âİ5) = MkiM ^ 1 8S = 5^2 ^ s = 


A(DEB) = 13S = 13.J^ = = cm 2 olur. 



[KT] // [AB] olduğu için [T'K] ± [AD] 
ve |T'D| = |T'A| = |T'K| = 2 cm olur. 
Öyleyse, 
x = 12 - 2 
= 1 0 cm dir. 


Yanıt B 


Yanıt D 
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Bölüm 12 


Dikdörtgen 




6. A 16 D 



ABK ve AB'K eş üçgenler olduğu için 
[AB'| = |AB| ve |BK| = |KB'| dir. 

ADB de Pisagor bağıntısından 
|DB'| = 12 cm bulunur. 

|B'C| = 20 - 12 = 8 cm dir. 

DAB' ~ CB'K olduğu için 
İP 1 fi 

— = -^-=>x = 6 cm bulunur. 

X o 

A(AB'K) 100 cm 2 bulunur. 

Yanıt A 
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Dikdörtgen 


Bölüm 12 




BAL üçgeninde (30° - 60° - 90°) 

|AB| = 5 br ise |AL| = 1 0 br dir. 

m(ALD) = m(ADL) = 75° olduğu için |AL| = |AD| 
olur. 

A(ABCD) = 5 . 10 = 50 br 2 bulunur. 

Yanıt D 


2 . (3k + 5k) = 192 ise 
k = 12 bulunur. 

Alan = 3k . 5k = 36 . 60 = 21 60 cm 2 olur. 

Yanıt B 



ı 

! 


12. D 8 C 



A(ABCD) = A ve A(EFGH) = B kümeleri olsun. 
s(A U B) = s(A) + s(B) - s(A n B) 

60 = 4 . 8 + 6 . 7 - s(A n B) 

=>s(AOB) = 14 cm 2 bulunur. 

Yanıt B 
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Bölüm 12 


Dikdörtgen 



17. İki kümenin birleşiminin eleman sayısını bulmak 
için s(AUB) = s(A) + s(B) - s(AnB) hesaplanır. 


a/4" c - 
b/3 

ı< I 


Aj-arai, = A(ABCD) + A(KLMN) - A(FECK) 
= a.b + a.b 


23 

= -j 2 ab bulunur. 


Yanıt A 



E X D 

A(ABCD) = 20 . 25 = 500 m 2 dir. 

EAD üçgeninde Pisagor bağıntısından 
1 5 2 + x 2 = 25 2 => x = 20 m bulunur. 
|AB| = |EF| olduğu için 
A(DEFC) = 20 . 20 = 400 m 2 
500 - 400 = 1 00 m 2 küçülmüştür. 


Yanıt A 


|BA|=|BE| olduğu için 
=S B m (BEA) = m (BAE) = 45° 
bulunur. 

^ - a Buradan 

___ Q 

\, c , ICEl = [CFI sonucu çıkar. 


|AD| = |DF| olduğu için |FC| = |DC| - |DF| eşitliğin- 
den |FC| = a - b bulunur. 

Yanıt A 
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Dikdörtgen 


Bölüm 12 



N noktasını B köşesine 
yaklaştırdıkça x artar, y 
azalır. N noktası B de 
iken 

y = 0, x = 6 olur. 

0 + 6 = 6 


Öyleyse, N yi B ye çok yakın aldığımızda 6 ya 
yakın bir değer çıkar. 


21 . 


22 . 





A(AEFC) = A (ABC) - A(EBF) 

oır 5k.3m 4k.2m 

-55 = ^ 2“ 

=> 35 = 

=> km = 10 bulunur. 

A(ABCD) = 5k . 3m = 15 . km = 15 . 10 
=>150 cm 2 olur. 

Yanıt D 



A(ABCD) = | AB | . | BC |= 72/3 

-7^.x = 72/f=> x = 6/3 br bulunur. 
/3 


Yanıt B 



A B 


DAZ ve CZY üçgenleri 30° - 60° - 90° özel 
üçgenleridir. 

60° nin karşısı, 30° nin karşısındaki kenarın 
/3 katı olduğu için 

|DC |=45/3 br 

30° nin karşısındaki kenar, hipotenüsün yarısı 
olduğu için |CZ| = 12 br bulunur. 

|DC |=45/3 +12 br dir. 

Yanıt B 



x = 20 bulunur. 
% 20 kısaltılmalıdır. 


Yanıt C 
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Bölüm 12 


Dikdörtgen 



A x x E x B 

Açıortay teoreminden 

İEBİ = İCB| x _ 3 

j EA j |CA|^2x |CA| 

=» | CA 1= 6 br 

ABC üçgeninde Pisagor bağıntısı uygulanırsa, 
6 2 = 3 2 + (3x) 2 => x = /3 br elde edilir. 

Yanıt E 


USS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


D 2 3 C 

P 45°CAJ45° I 




4 Fi B 


|DA| = |DE| ise m(DAE) = m(DEA) = 45° olur. 
m(EAF) = (EFA) = 45° olduğu için |AE| = |EF| 


A(FBCE) = ^ FB l/l -- C I . | CB | 

= - .2 = 4 cm 2 bulunur. 

Yanıt D 



|AD| = y-(2 + 2) = y- 4 
|AB| = x - (2 + 2) = x - 4 tür. 
A(ABCD) = (y - 4)(x - 4) 

= x . y - 4(x + y) + 1 6 bulunur. 


Yanıt A 


2. Kısa kenar = x birim 
Uzun kenar = 1 ,5 x birim 
Alan = x. 1 ,5x 

= 1 ,5 x 2 birim kare 

Eni ve boyu oranında kısaltıldıktan sonra 
Kısa kenar = x - x . 


Uzun kenar = 1 ,5x - 1 ,5x 



A(EFG) = 


A(EFCB) 


A(AEFD) .. 

A(EHF) = — +"2 — - dır. 

Öyleyse, 

A(EFG) + A(EHF) = A(EGFH) ve 

A(EGFH) = A(ABCD) = İM = 40 cm 2 
bulunur. 


Eski alan 
Yeni alan 


. 3 y _3x 1 
2 2 ' 3 

: x birim 
2x 


2 o 

ğ-x birim kare olur. 


= -r bulunur. 
4 


Yanıt C 


Yanıt B 
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Dikdörtgen 


Bölüm 12 



Eş dikdörtgenlerin kısa kenarına a, uzun kenarı- 
na b diyelim. 

|DC| = |AB| => 5a = 4b => a = 4k ve b = 5k olsun. 

A(ABCD) = 4b . (a + b) = 4 . 5k . 9k = 180 

1 80k 2 = 1 80 => k = 1 bulunur. 

Çevre = 7a + 6b 

= 7. 4 + 6. 5 
= 58 br elde edilir. 

Yanıt C 


a = 4k = 45 br j 
b = 5k = 5 br J 


2 


2 

2 © 2 
2 

3 

i © 1 

2 

© 1 
2 

2 

2 © 

2 © 

2 © 

2 

2 

2 


6 


Gerekli çizimler yapılarak kenarlar hesaplandı- 
ğında bölgenin alanı 

4.4 + 2.2 = 20 birim kare bulunur. 

Yanıt E 



2. durumda alan 1 . duruma göre artacak ise 
a.b + 2 (a-b) - 4 > a.b olmalıdır. 

=> 2 (a-b) - 4 > a.b - a.b 
=> 2 (a-b) > 4 
=> (a-b) > 2 olmalıdır. 

Yani, boyu ile eni arasındaki farkın 2 cm den faz- 
la olması gerekir. 

Yanıt A 



Dikdörtgenin boyu 5x birim olursa 

4 

em -=■ . 5x = 4x birim olur. 

O 

Çevresi 18 m ise 
2 (5x+4x) = 1 8 => x = 1 olur. 

FBCE karesinin 
c 

çevresi 

4.4 = 16 m 

4 olduğundan 

18 - 16 = 2 m 

D daha kısadır, 
t* 

Yanıt A 
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Bölüm 12 


Dikdörtgen 


7 . 



a =2+1 ,5+1 +1+1 +2+1 
= 9,5 birim olur. 

Yanıt B 



A 2 F 2 B 

E ve F orta nokta oldukları için 

|AM| = |MN| = |NC| dir. Yani, |MN |= tür. 

|AC| 2 = |AD| 2 + |DC| 2 

|AC| 2 = 3 2 + 4 2 |AC| = 5 br 

Buradan, |MN| = -g br bulunur. 

Yanıt C 



(E) seçeneğinden belirtilen nokta çiftleri birleşti- 
rildiğinde elde edilen 4 parçanın birbirine eşit 


olduğu görülür. 


Yanıt E 


11. c 



Dikdörtgenin içindeki rastgele bir nokta, köşe- 
lerle birleştirildiği zaman karşılıklı köşelere olan 
uzaklıklarının kareleri toplamı eşittir. 

x 2 + 3 2 = 5 2 + 2 2 => x = 720 br bulunur. 

Yanıt B 



Çevre = 2 . (4x+ x) 

20 cm = 2 . 5x 
20 cm = 1 0x 
x = 2 cm 
Uzun kenar = 4x 
= 4.2 
= 8 cm olur. 

Yanıt C 
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3. 


ABCD bir kare 


©© 0 © 
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Kare 
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Kare 
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3 

2 
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1 


1 
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2 

1 

2 

1 


2 


1 
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Not: (‘) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılındaÖSYM’ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 



YILLAR 

1-861. 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

ÖYS 

Kare 
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1 

1 
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2 

T 1 
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LYS SORULARI 


1. Ayşe; uzunluğu 58 cm olan telin bir kısmı ile 
ABCD karesini, kalan kısmı ile de EF doğru par- 
çasını oluşturup kareyi şekildeki gibi iki bölgeye 
ayırmıştır. 



ABCD bir kare 
|AE| = [ED| 

|FB| = x 


Büyük bölgenin alanı küçük bölgenin alanının 
5 katı olduğuna göre, x kaç cm'dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

(2012-LYS1) 



Yukarıdaki verilere 
nı kaç cm 2 dir? 


DFJ.FE 
FE J.EB 

|DF| = |FE| = |EB| = 4 cm 

göre, ABCD karesinin ala 


A) 32 B) 36 C) 40 D) 48 E) 50 

(2011-LYS1) 



ABCD bir kare 
AEFG bir dikdörtgen 
|DC| = 8 cm 
|FE| = 3x cm 
|GF| = x cm 


Yukarıdaki verilere göre, AEFG dikdörtgeni' 
nin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 21 

(2010-LYS1) 


2 . 



ABCD bir kare 
EDC bir üçgen 


Şekildeki EDC ve EAB üçgenlerinin alanları 
arasında A(EDC) = -|.A(EAB) ilişkisi oldu- 


ğuna göre, oranı kaçtır? 


A) 


B) 


C) 


D) 


/3 


E) 


/3 


4 ' 2 

(2011-LYS1) 



ABCD bir kare 
|DF| = |FA| 

|AE| = |EB| 
|DC| = 12 cm 


Yukarıdaki verilere göre, LEB üçgeninin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 

(2010-LYS1) 


160 


YGS - LYS ° GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


YGS - LYS ° GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


161 








Kare 


OSS SORULARI 


1 . 



Yukarıdaki şekilde ABCD bir kenar uzunluğu 
2 cm olan bir kare, DEA ve AFB birer eşkenar 
üçgendir. 

Buna göre, DEF üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A)1+/2 B) 2 +J2. C)3 + /2 

D)2 + /3 E)3 + /3 

(2009-ÖSS Mat 2) 



ABCD bir kare 
|AE| = |EB| 

|FC| = 10 cm 


Yukarıdaki verilere göre, EBC üçgeninin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 

(2008-ÖSS Mat 1) 


Bölüm 13 


3 . D 


4 . 



Şekildeki ABCD karesinin kenarları üzerindeki K, 
L, M, N noktalarının her biri, üzerinde bulunduğu 
kenarın orta noktasıdır. 

A{ABCD) = 4 br 2 olduğuna göre, taralı alan 
kaç br 2 dir? 


A) 


B) 




°)f e i 

(2006-ÖSS Mat 2) 


Şekildeki ABCD karesinin 
[AB] kenarı 3 eş parçaya, 
[CD] kenarı da 6 eş par- 
çaya bölünmüştür. 

[GE] ve [HF] doğru parça- 
ları yardımıyla oluşturulan 
KEF üçgeninin alanı 4 
cm 2 olduğuna göre, |AB| uzunluğu kaç cm dir? 

A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 3 

(2006-ÖSS Mat 1) 




ABCD ve HAFE birer 
kare 

|HA| = 4 cm 
jABj = 12 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanların top- 
lamı kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 40 C) 42 D) 50 E) 56 

(2004-ÖSS) 


Bölüm 13 


Kare 


6 . 


8 . 



ABCD bir kare 
m (DEB) = x 


Yukarıdaki şekilde |AC| = |BE| olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 

A) 37,5 B) 45 C)52,5 

D) 60 E) 67,5 

(2003-ÖSS) 



|AE| = |ED| 


Şekildeki EAL üçgeninin alanı 5 cm 2 , FLB üçge- 
ninin alanı 25 cm 2 olduğuna göre, karenin bir 
kenarının uzunluğu kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 2/5 

D) 4/5 E) 5/5 

(2003-ÖSS) 






/ * 





OABC bir dikdörtgen OD _L CA, |OD| = x 

OABC dikdörtgeni şekildeki gibi 8 birim kareye 
bölünmüştür. 


Buna göre, x kaç birimdir? 

A) f “ 4 


D) 


B) 

4/5 


E) 


C) 

8/5 


2/5 


(2002-OSS) 


9 . 



ABCD bir kare 
|AE| = ]EF| = |FB| 
|BG| = |GC| 

A, H, G doğrusal 
D, H, F doğrusal 


Yukarıdaki verilere göre, 

5 


A) 3 B) 4 


C) 


|DH | 
|HF | 

D) 4 


oranı kaçtır? 


(2001 -ÖSS) 


10 . 



ABCD bir kare 
[MD] 1 [DK] 
m (MKB) = 25° 
m (CDM) = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 45 B) 30 C) 22,5 D) 20 E) 15 

(2001 -ÖSS) 



ABCD bir kare 
|DG| = 9 cm 
|GE| = 4 cm 
IAEİ = x 


Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare olduğuna 
göre, ]ÂEf = x kaç cm dir? 

A) /57 B) /55 C) /54 D) /53 E) /52 

(1 997-ÖSS) 
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Bölüm 13 



ABCD bir kare, m(BEC) = 90° şekildeki ABCD 
karesinin çevresi 32 cm, BEC dik üçgeninin çev- 
resi 1 8 cm dir. 

Buna göre, taralı ABECD alanı kaç cm 2 dir? 

A) 54 B) 55 C) 56 D) 57 E) 58 

(1 996-ÖSS) 


15. Aşağıdaki düzlemsel şekilde ABC bir eşkenar 
üçgen, BEDC bir karedir. 

A 



EAD açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 

(1 987-ÖSS) 


13. d 


ABCD bir kare 


/ |AB| = 5 birim 

4 / |AK| = 1 birim 

/ L |BL| = 2 birim 

\ 2 |CM| = 3 birim 

A 1 K B |DN| = 4 birim 

Bir kenarı 5 birim olan ABCD karesinin içine 
şekildeki gibi köşeleri karenin üzerinde olan 
KLMN dörtgeni çizilmiştir. 

Buna göre, KLMN dörtgeninin alanı kaç birim- 
dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 

(1 994-ÖSS) 


14. D 


/ dikdörtgen 

y- x f. K 

/ E e [AC] 

y/ 2x |DC| = 6 birim 

/ İ n |EK| = x birim 

A P B 

|EP| = 2x birim 

Yukarıdaki verilere göre, |EK| = x kaç birim- 
dir? 

A) 1 B) 1,25 C) 1,5 D) 1,75 E) 2 

(1991 -ÖSS) 


16. Aşağıdaki şekilde ABCD bir karedir. 

p 



|DE[ = [EF[ = |FC| = 2 cm olduğuna göre, PAB 

üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 25 B)26 C) 27 D) 28 E) 30 

(1 987-ÖSS) 




= c bağıntısı vardır, a, b, c birer 


Yukarıda görülen kare ile dikdörtgenin boyutları 
arasında — | b = c bağıntısı vardır, a, b, c birer 
tamsayı ve karenin alanı 25 cm 2 olduğuna göre, 

kare ile dikdörtgenin alanları farkı en cok kaç 
cm 2 olabilir? 

A) 19 B) 16 C) 7 D) 4 E) 1 

(1985-ÖSS) 
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Kare 


Bölüm 13 



Kenar uzunluğu 2 birim olan ABCD karesinin AC 
köşegen doğrusu üzerinde E noktası alınmıştır. 
|AC| = |BE| olduğuna göre, |CE| = x kaç birim- 
dir? 

A) ~ B)76-72 0)76+72 


D)72-1 E) 72+1 


Kenar uzunluğu 1 birim 
olan kare, şekilde görül- 
düğü gibi bir kare ile 
birbirine eş dört dikdört- 
gene ayrılmıştır. 


Bu beş parçanın alanları birbirine eşitse x 
uzunluğu kaç birimdir? 



5-75 


3-73 


3 + 76 


(1989-ÖYS) 


(1 992-ÖYS) 


/ q [DA]Cp, c e q 

<V_ B m(DOC) = 60° 

! I |OA| = 2 birim 

I I 

i | |DA| = x birim 


o D x A 

2 

ABCD bir kare olduğuna göre, |DA| = x kaç 
birimdir? 

A) 3-73 B)2-72 0)3-72 

D) f E) 1 

(1 992-ÖYS) 



Bir kenarı 2 cm olan bir karenin içine şekildeki 
gibi EDA ve FBC ikizkenar üçgenleri çizilmiştir. 

a = 30° ise |EF| uzunluğu kaç cm dir? 

A) 2 -—73 B) 2-^73 0)4-273 


(1989-ÖYS) 


\ / Şekildeki karenin bir 

\ / köşegeni üzerindeki P 

\ ıq / noktasının üç köşeye 

\ y' uzaklıkları 9, 10, 9 birim 

olduğuna göre dördün- 
cü köşeye uzaklığı kaç 
birimdir? 

A) TM B)473 0)572 

D) 27Î4 E) 762 

(1 986-ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde görülen ABCD karesinin 
kenar uzunluğu a cm dir. 

2 

Taralı S 1 alanı ~ cm 2 olduğuna göre, S 2 tara- 
lı alanının a 2 ye oranı kaçtır? 


D) — E) — 
' 25 ' 36 


(1985-ÖYS) 
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Kare 


Şekilde kenarları a ve b olarak 
gösterilen iki karenin çevreleri 
toplamı 44 cm dir. 


Taralı alan 55 cm 2 olduğuna göre, a - b kaç 
cm dir? 

A) 6 B) 5 C)4 D) 3 E) 2 

(1982-ÖYS) 



1. Alanı 81 cm 2 olan bir karenin kenarları 3’er 
cm uzatıldığında, alanında kaç cm 2 lik artış 
olur? 


A) 9 B) 63 0)144 D) 180 E) 225 

(1978-ÜSS) 




A(BCDEF) = 5.(AEF) ise, 

A(AEF) = A br 2 ve A(BCDEF) = 5A br 2 dir. 

[DF] çizildiğinde, 

A(AEF) = A(dPe) = A br 2 ve A(BCDF) = 4A br 2 
olur. 


[FK] J_ [CD] çizildiğinde, 

A(ADF) = A(dPk) = 2A br 2 ve A(BCKF) = 2A br 2 
olur. 

A(AFKD) = 2.A(BCKF) = 4A br 2 ise, 

|BF| = 2k iken |AF| = 4k olur. 

|AE| = |DE| = -^U-Ş = 3kve 
AİF'den |EF| = 5k olur. (3-4-5 üçgeni) 
Kullanılan telin tamamı 58 cm ise 
58 = Çevre (ABCD) + |EF| 

58 = 4.6k + 5k 
58 = 29 k 
k = 2 dir. 

|BF| = x = 2k 
= 2.2 


= 4 cm bulunur. 


Yanıt D 



LYS 


1. D 

2. A 

3. C 

4. A 

5. C 


ÖSS 






1. D 

2. D 

3. C 

4. D 

5. B 

6. E 

7. D 

8. D 

9. A 

10. D 

11. E 

12. B 

13. C 

14. E 

15. E 

16. C 

17. B 

18. E 

19. E 

20. E 

21. A 

22. D 



ÖYS 






1. E 

2. E 

3. B 

4. A 

5. A 

6. A 

7. E 

8. A 

9. B 





ÜSS 
1. B 
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Bölüm 13 


T 

T 

L 

■\ 


ABCD karesinin bir kenar 
uzunluğu a olsun. 

c EL yüksekliği çizildiğinde 

a |KL| = a 

|EK| = b olsun. 

B 


A(EDC) = |.A(EAB) 

^ 1 DC | . | EK | _ 2 |AB [ . | EL | 
2 5‘ 2 

^.b 2 ^-(a+b) 

- 

b a+ b 
~ 2 " 5 

=> 5b = 2a + 2b 


• 3b = 2a 
b 2 t 


bulunur. 


A(EDC) 

A(ABCD) 


I DC I . I EK I 


2 

1 

AB | 2 

a.b 


2 

a 2 

b 

2a 


1 b^_l 2 
2 ' a 2 ' 3 

= -1 elde edilir. 


3. D. 



Yanıt A 


[DB] uzunluğu çizildiğinde 
|FK| = |KE| = 2 cm ve |DK| = |KB| olur. 
|DK| 2 = |DF| 2 + |FK| 2 
= 4 2 + 2 2 
|DK|=2/5 cm 

=>|DB|=4-/5 cm dir. 

|KB|=2/5 cm 

|AB[=|BC|=|CD|=|DA|=^ cm ve 


A(ABCD) 


M75\ 2 16.5 


m 


ı Vyl I I VG 

72 

40 cm 2 bulunur. 



A x E 


Karede köşegen açıortaydır. O hâlde, 
m(GDF) = m(GFD) = 45° ve |DG| = |GF| = x tir. 

m(EBF) = m(EFB) = 45° olduğu için 
|EB| = |EF| =3x olur. 

|AB[ = x+3x 
=> 8 = 4x 
=> x = 2 cm dir. 

A(AEFG) = x . 3x 
= 2 . 3 . 2 
= 12 cm 2 bulunur. 

Yanıt A 



[DE] ve [BF] kenarortay olduğu için L noktası 
A 

ABD nin ağırlık merkezi olur. Üçgenin alanı 6 eşit 
parçaya ayrıldığı için 

A(A^D) = ^)=7|İ=72 cm 2 
A(LEB) = A( A BD) =Z?- = ı 2 cm 2 bulunur. 


Yanıt C 


Yanıt C 
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Kare 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



3_ D 1 K 1 C 



A 1 M 1 B 


A(ABCD) = 4 br 2 olduğuna göre her bir kenarı 2 


A(ABCD) = 20S = 4 => S = 1 br 2 dir. 
Tarak alan = 4S = 4.4 


4 br 2 olur. 


Yanıt C 


D k k kHkGk kC 



A 2k E 2k F 2k B 


K§H ~ KEF ve benzerlik oranı \ dir. 

KGH üçgeninin yüksekliği 2k ve KEF üçgeninin 
yüksekliği 4k dir. 


A,®,=ıq^ 

t = 2l^k ^ k 2 = 1 _. k = ı cı 
AB 1= 6k = 6.1 =6 cm olur. 


; 1 =» k = 1 cm 


Yanıt D 



H 4 A 


|AD| = 12 cm olduğu için 

|AF| = 4 cm ve |FD| = 8 cm bulunur. 

KEF ~ KCD ve benzerlik oranı ^ tür. 


4x = 8 => x = 2 dir. 


= 4r~ + ^4r~ = 4 + 36 = 40 cm 2 olur. 


Yanıt B 
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Bölüm 13 



|DB| = |AC| olduğu için |BE|=|BD| olur. Yani, BED 
üçgeni ikizkenar üçgendir. 



8. c B 

i 

1 

Ol 1 1 1 A 

|AC| 2 = |OC| 2 + |OA| 2 
= 2 2 + 4 2 
= 20 

=>|AC |=2/5 br olur. 

A(OAC) = 1° a 1 2 1 qc I = l AC H QD l 

^4.2 = 2/5.x^x = ^- br dir. 

o 

Yanıt D 




A B 

A(ALB) = S diyelim. 


A( AFB)= A ( A |^) 

A(AİB) = A ( ft | CD ) 0 ı du ğ u içi n 

2 . A(AH3) = 4.A(A03) olur. 

2. (25 + S) = 4 . (5 + S) 

S = 15 cm 2 bulunur. 

Karenin alanı 80 cm 2 olacağı için bir kenarı; 
■/80 =4/5 cm bulunur. 

Yanıt D 


9. D 6k C 6k K 

3k 

"Ğ 

3k 

A 2k E 2k F 2k B 

|AE| = |EF| = |FB| = 2k olsun. 

|BG| = |GC| = 3k olur. 

GAB = GKC eşliğinden |CK| = |AB| = 6k dır. 

HAF ~ HKD benzerliğinden; 

İM = Mİ 4k |HF | 1 

[KD | | HD | 12k |HD| _ 3 

I HD I „ , 

ve =3 bulunur. 

Ml- 
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10 . 



m (M DA) = y diyelim, 
y + x = 90° dir. 

Burada, m(KDA) = x ve m(DKA) = y bulunur. 

ADK ile CDM üçgenleri eş üçgenlerdir. (Açıları 
eşit ve y’lerin karşısındaki uzunluklar eşit olduğu 
için) 

O hâlde, |KD| = |DM| dir. 
y = 1 80° - (45° + 65°) = 70° ve x = 20° bulunur. 

Yanıt D 


1 1 . D c |AG| = y olsun 

\ ADE üçgeninde Öklit 

V f bağıntısı uygulanırsa 

y 2 =4.9 => y = 6 cm olur. 

y^\4 

— y J AGE üçgeninde Pisagor 

bağıntısı uygulanırsa 

x 2 = y 2 + 4 2 => x 2 = 6 2 + 4 2 => x = /52 cm bulu- 
nur. 

Yanıt E 



Taralı bölgenin alanını bulmak için karenin ala- 
nından, köşelerdeki üçgenlerin alanlarını çıkar- 
malıyız. 

A(KLMN) = A(ABCD) - [A(DNM) + A(ÂRÎ<) + 
A(KBL) + A(MCL)] 

-«-[¥♦¥*¥♦¥] 

= 12 cm 2 bulunur. w 


14 . D 


E 

Z 



/ 2x 


/45° 

a 

> 

ro 

X 

P X E 


[AC] köşegen olduğu için 
m(PAE) = m(PEA) = 45° ve 
m (KCE) = m (KEC) = 45° dir. 

Bu durumda, |PA| = |PE| ve 

|KE| = |KC| dir. 

|AB| = 3x = 6=>x = 2cm bulunur. 


Yanıt C 


Yanıt E 


12. d 



c |CB|=^=8cm 
a+b+8=18cm 
: : 8 a + b = 10cmdir. 
a 2 + 2ab + b 2 = 1 00 


=> 64 + 2ab = 100 
=> ab = 18 dir. 

A(ABECD) = A(ABCD) - A(EİC) 

= 8.8 - = 64 - = 55 cm 2 bulunur. 


B/e 


Yanıt B 


A eno |BC| uzunluğu kare ile eşke- 
nar üçgenin ortak uzunluğu 
olduğu için 

|AC|=|CD|=|AB| = |BE| dir. 
ABE ikizkenar üçgeninde 

D m(ÂBE) = 90° + 60° = 150° 
olduğu için 

m(BAE) = 180 °~ 150 '' =15° olur. 

Aynı sebeple, m (CAD) = 15° dir. Buradan, 
a = 60° - (15° + 15°) = 30° bulunur. 

Yanıt E 
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Kare 
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Kare 













L A * B 

CE± DA 
|LA| = |AB| 

|CB| = 8 cm 

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 20 C)16/3 

D) 20/3 E) 32/3 

(1 998-ÖSS) 


5. “Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dik- 
tir.” 

Bu teorem, ikizkenar üçgene ait aşağıdaki 
özelliklerden hangisinin doğrudan bir sonu- 
cudur? 

A) Taban açıları birbirine eşittir. 

B) İki kenarı birbirine eşittir. 

C) Tepeye ait yükseklikle açıortay çakışır. 

D) Tepeye ait kenarortay açıortayla çakışır. 

E) Tepeye ait yükseklikle kenarortay çakışır. 

(1 983-ÖSS) 


6. Bir kenarının uzunluğu a, yüksekliği h olan bir 
eşkenar dörtgenin içinde bulunan N noktası- 
nın tüm kenarlara olan uzaklıkları toplamı 
nedir? 

A) a B) h C) 2a D)a + h E) 2h 

(1 983-ÖSS) 
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2. Bir kenarı 13 cm ve bir köşegeni 24 cm olan 
eşkenar dörtgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 80 C) 90 D) 120 E) 150 

(1 987-ÖYS) 


c D E 

Şekilde ABCD bir eşkenar dörtgendir. 

|AC| = 16 cm, |BD| = 12 cm, AE ± CD olduğuna 
göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 9 B) 9,2 C) 9,4 D) 9,6 E) 9,8 

(1981 -ÖYS) 

YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 



AC ± BD 


|CD| = 5 cm 
|AB| = 7 cm 
|AD| = 6 cm 

Yukarıdaki ABCD dörtgeninde |BC| = x kaç 
cm dir? 

A) 6 B) /3Ö C) /32 D) /34 E) /38 

(1989-ÖYS) 


i 


Bölüm 14 


Eşkenar Dörtgen ve Deltoid 



1 . Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin köşegen- 
leri dört eşit üçgene ayrılır? 

A) Paralelkenar B) ikizkenar yamuk 

C) Deltoid D) Dikdörtgen 

E) Eşkenar dörtgen 

(1 979-ÜSS) 


2. Herhangi bir dik üçgende, dik açı köşesi, yük- 
seklik ayağı ve dik kenarların orta noktaları 
aşağıdaki hangisinin köşeleri olabilir? 

A) Yamuk B) Paralel kenar 

C) Dikdörtgen D) Kare 

E) Deltoid 

(1978-ÜSS) 



YGS 

1. B 2. E 

ÖSS 

1. B 2. E 3. A 4. E 5. E 6. E 

ÖYS 

1. E 2. D 3. D 

üss 

1. E 2. E 




ABCD eşkenar dörtgen olduğu için 

|BC| = |CD| = |DA| = |AB| = 4 + 6 = 1 0 cm dir. 

A A 

DEC - FEB (AA Benzerlik Teoremi) 

JJDC_[ _ jECj J0_4 
[FB| lEBp x 6 
=> 4x = 60 

=> x = 15 cm bulunur. 

Yanıt E 
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Eşkenar Dörtgen ve Deitoid 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

Q 

ABF üçgeninde 
Pisagor teoremine 




B |AF| 2 = (/7) 2 -2 2 
|AF| = /3 cm olur. 


ABCD eşkenar dörtgen olduğu için, 

|AF| = |CF| = /3 cm ise CEF üçgeninde 

Pisagor teoreminden 

x 2 = (/3) 2 + 1 2 => x = 2 cm bulunur. 

Yanıt B 


Bölüm 14 



m(BCE) = 90° = m (DEC) (Yöndeş) 

II D I ^ ^ 

|BC |= 11 olduğu için m (ELA) = 30° dir. 


A(ABCD) = |AB| . ]BC| . sin60° 
A(ABCD) = 8.8.^ = 32/3 cm 2 


Yanıt E 


Bölüm 14 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Köşegenler dik kesiştiği için 
x 2 + 6 2 = 7 2 + 5 2 
x = TM cm dir. 


Yanıt E 


Eşkenar Dörtgen ve Deitoid 


■ 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. Eşkenar dörtgenin köşegenleri çizildiği zaman 
birbirine eş dört tane üçgen elde edilir. 

Yanıt E 


<3°° 60“S 


A 60° A 60 ° 30 

A 8 B 8 E 

EİF~EAD 
|BF| = 4 cm dir. 

I BE I 

| BF |= ^ ^ olduğu için m(BEF) =30° dir. 

A (ABCD) = | BC | . | DF | 

= 8.4/3 

= 32/3 cm 2 bulunur. 

Yanıt E 


5. Eşkenar dörtgenlerde köşegenler birbirini orta- 
layarak dik keserler. 

b BAC üçgeni ikizkenardır 

/\ ve AC tabanına indirilen 

a / \ a dikme, |AC| yi ortadan 

/ = : \ ikiye böler. AC ye ait yük- 

aA — i — 11 — y — Ac seklikle kenarortay çakı- 
\ / şırlar. Aynı durum DAC 

\ / üçgeni için de geçerlidir. 

D Yanıt E 


<&■■■ 

12 


A (ABC D) = 


c Eşkenar dörtgende 
12 ..■■■"/ köşegenler birbirini 
/ ortalar ve birbirine dik- 
/ 13 tirler. 

\ / 5-12-13 üçgeninden 

B x = 5 cm dir. 

Köşegenlerin çarpımı 


= 2^10 = 120 cm 2 bu | unur . 


Yanıt D 


A ADHE dörtgeni bir 

deltoid’tir. 

|HE|=^Şİ »e 

IHDI-lfl 

B H C 

olduğu için ADH ve 
AEH üçgenleri, tabanları ortak olan iki ayrı ikiz- 
kenar üçgendir. 

Yanıt E 




A(ABCD) = A(DOC) . 4 
A (ABCD) = ^-.4 = 96 
y = 8 cm 

ve 6 - 8 - 10 üçgeninden x = 10 cm bulunur. 

Yanıt A 


6. Eşkenar dörtgende bütün yükseklikler birbirine 
eşittir. 

D a n Y4-7 = h 

— 

/, 1 \ iAÜÜ 

/ / a I h y + z + 1 = 2h olur. 



I 

y 


r '. 

6 \ 

V 10/ 




C 10 D E 

A (ABCD) = l A 9 . M .. B . D l = |CD|.|AEl 

= ıo.h 


, b _ _g,6 cm bulunur, 

o 


Yanıt E 


Yanıt D 
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Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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LYS SORULARI 



ABCD bir dikdörtgen 
|DF| = 3 cm 
|EB| = 4 cm 
|AE| = x 


Şekildeki AEFD ve EBCF yamuklarının alanla- 
rı arasında a(EBCF) îlişkisi oldu ğ una 
göre, x kaç cm’dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) E) 


22 


/nr\ -t -t ı v/oh \ 



ABCD bir dik 
yamuk 

DC // EF // AB 
DA _L AB 
FH J_ AB 


|DE| = 2 cm 
|EA| = 2 cm 
|HB| = 2 cm 
|DC| = 4 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun 
alanı kaç cm 2 dir? 


A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30 

(2010-LYS1) 


ÖSS SORULARI J 

AB II DC 
[AC] açıortay 
|DC| = |BC| 
m (ÂDC) = 1 30° 
m (ACB) = x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 105 B) 1 15 C) 125 D)130 E) 135 

(2006-ÖSS Mat 2) 



2 . 


D 2 C 



ABCD bir dik yamuk 
DC // AB 
AB L CB 
BEJL AD 
|DC| = 2 cm 
|CB| = 6 cm 
|AB| = 10 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı üçgenin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D)24 E) 28 

(2005-ÖSS) 


3. 



m (ÂDC) = 1 24° 
m (ABC) = 62° 
|AD| = 5 cm 
|DC| = 8 cm 
|AB| = x 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir? 


A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10 

(1 999-ÖSS) 
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Bölüm 15 


Yamuk 


10 . 



ABCD bir yamuk 
|AB| = 8 birim 
|DC| = 4 birim 
|BC| = 3 birim 


Şekildeki ABCD yamuğunda yan kenar doğrula- 
rı K de kesişmektedir. 

Buna göre, [CK| kaç birimdir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 

(1991 -ÖSS) 


13. / 

8m 

D c C 

Yukarıdaki şekilde verilen ABCD bir dik yamuk- 
tur. 

|AD| = 8 m ve yamuğun alanı 88 m 2 olduğuna 
göre, a + c toplamı kaç m dir? 

A) 22 B) 19 C) 16 D)13 E) 11 

(1985-ÖSS) 



11 . 



|BC| = 4 birim 
|CD| = 2 birim 
|AB| = |AD| 


Yukarıdaki şekilde ABCD bir dik yamuk oldu- 
ğuna göre |AB| kaç birimdir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 572 E) 6/2 

(1989-ÖSS) 



Yandaki şekilde 
ABCD bir yamuk, 
taralı üçgenler ise 
kenar uzunluğu a 
olan eş kenar 
üçgenlerdir. 


Buna göre, ABCD yamuğunun çevresi kaç a 
dır? 


A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 15 

(1 984-ÖSS) 



m(DAB) = x 
m(BCD) = 3x 
m (ABC) = ax 
m(CDA) = bx 


AB // CD 


Yukarıdaki şekilde ABCD bir yamuk olduğuna 
göre b - a kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

(1989-ÖSS) 



Yandaki MNPS yamu- 
ğunda, 

|SM| = |NP| = 5 cm, 
|MN| = 12 cm, 


|PS| = 4 cm olduğuna göre, bu yamuğun yük- 
sekliği kaç cm dir? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 

(1982-ÖSS) 
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Yamuk 


Bölüm 15 



OYS SORULAR] 


1. Köşegenleri birbirine dik olan ABCD ikizkenar 
yamuğunun tabanları, |AB|=15 cm ve |DC|=5 cm 
dir. Bu yamuğun alanı kaç cm 2 dir? 

A) 50 B) 75 C)100 D)125 E) 150 


(1998-ÖYS) 


ABCD bir ikizkenar yamuk 


r £ m (ACB) = 90 ° 

/ /C \ |AD| = |DC| = |BC| 

\ |AB| = 1 0 cm 
10 6 |AC| = x cm 

Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir? 

A) 273 B) 3/2 C) 4-/2 

D) 573 E) 672 

(1997-ÖYS) 


D * c ABCD bir dik yamuk 

m(ÂDC) = 90° 
yY m(ÂCB) = 90° 

|AB| = 1 8 cm 

A 18 B 

|DC| = [CB| = x cm 

Yukarıdaki verilere göre, |DC| = |CB| = x kaç 
cm dir? 

A) 975 -9 B) 675 C) öTö 

D) 373 -3 E) 273 -2 

(1996-ÖYS) 

4. ABCD bir ikizkenar yamuk 

D 2 c m (ÂEB) = 90° 

/ V |AB| = 6 cm 

\\ |CD| = 2 cm 
A e B |AD| = |BC| 

Şekildeki verilere göre, ABCD ikizkenar 
yamuğunun alanı kaç cm 2 dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D)20 E) 22 

(1995-ÖYS) 



ABCD bir yamuk 
E G [BD] 

^ |AB| = 12 birim 
B |AD| = 8 birim 
|DC| = 6 birim 
|EC| = x birim 


Yukarıdaki şekilde [CE] // [DA] olduğuna 
göre, |EC| = x kaç birimdir? 


A) 2 B) 3 


D) 5 E) 6 


(1993-ÖYS) 


6. D 



[AC] -L [BD] 
c |AK| = 4 birim 
|BK| = 3 birim 


Şekildeki ABCD dik yamuğunun köşegenleri K 
noktasında birbirine diktir. 

Buna göre, |KC|.|KD] çarpımı kaç birimdir? 

A) 20 B) 18 C)16 D) 15 E) 12 

(1992-ÖYS) 


c ABCD bir yamuk 
D F, PC] üzerinde 

2 \ 5 E, [AB] üzerinde 

a , \ , J [EF] X [DC] 

A E B 

4 |AE| = |EB| 

|AB| = 4 birim 

|BC| = 5 birim 

|AD| = 2 birim 

Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç birimdir? 

A) 2,8 B) 3 C) 3,5 D) 3,6 E) 4 

(1991 -ÖYS) 
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Kenar uzunlukları şekilde verilen dik yamuk, bir 
doğru parçasıyla, çevreleri eşit bir üçgen ile bir 
dikdörtgene aynlmıştır. 

Buna göre, x kaç birimdir? 

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3 

(1991 -ÖYS) 



9. 



ABCD bir yamuk 
EF//AB 
|AB| = 1 0 cm 
|ED| = 3 cm 


|AE| = 5 cm 


|DC| = 6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, x = |EF| kaç cm dir? 

A) 4^- B) -y- C) 2 D) 8 E) 9 

(1990-ÖYS) 


12. Aşağıdaki şekilde ABCD bir dik yamuk oldu- 
ğuna göre, alanı kaç cm 2 dir? 

|DE| = |EF| = |FA| = 2 cm 

|EE'| = 3 cm 

|FF'| = 5 cm 

p DC//EE'//FF' 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 

(1987-ÖYS) 



10. ° S 9 m (DAB) = m (ABC) = 60° 

b / \ |AD| = |BC| = b birim 

/ \ |AB| = a birim 

Aso° 60 ° A 

a a b |DC| = c birim 

ABCD ikizkenar yamuğu bir teğetler dörtgeni 

olduğuna göre, ^ oranı nedir? 

\ 

A) 6 \ B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 

■. (1988-ÖYS) 


13. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir 
paralelkenardır. 

Dı 6 cm 1 C 

|AB| = 10 cm 
|CD| = 6 cm 

A 1 — 1 0 cm 1 B 

AECD nin alanı 48 cm 2 

Buna göre CEB üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 20 C) 18 D)16 E) 12 

(1 986-ÖYS) 
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Yamuk 


Bölüm 15 


ÜSS SORULARI 

1. Bir dairenin içine, köşelerinin tümü çember 
üzerinde olacak ve bir kenarı dairenin merke- 
zinden geçecek biçimde aşağıdaki şekiller- 
den hangisi çizilebilir? 

A) paralelkenar 

B) kare 

C) dikdörtgen 

D) eşkenar üçgen 

E) ikizkenar yamuk 

(1979-ÜSS) 


2 . Köşegenleri birbirine dik olan bir ikizkenar 

3 

yamukta, tabanların oranı ve büyük tabanın 
uzunluğu 8 cm ise, yükseklik kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 

(1 976-ÜSS) 



A" B 


Şekildeki yamuğun tabanları 16 ve 8 cm dir. D 
den BC ye çizilen paralel AC köşegenini O da 
kesiyor. 

O dan AB ye çizilen paralelin yan kenarları 
arasında kalan KL uzunluğu kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)11 D) 12 E) 10 

(1972-ÜSS) 

5 . Bir ikizkenar yamukta, kenarların orta nokta- 
larını köşe kabul eden yeni dörtgen aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) Dikdörtgendir. 

B) Eşkenar dörtgendir. 

C) Karedir. 

D) Yamuktur. 

E) Herhangi bir dörtgendir. 

(1968-ÜSS) 




Şekildeki ABCD yamuğunda AB = 8, CD = 4 
birimdir ve EF bu yamuğun orta tabanıdır. 

KL nin uzunluğu nedir? 

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) j 


(1974-ÜSS) 


LYS 

1 . B 2. B 

ÖSS 


1. A 

2. D 

3. C 

4. C 

5. E 

6. A 

7. D 

13. A 

8. B 

14. C 

9. C 

15. C 

10. A 

11. A 

12. B 

ÖYS 

1 . c 

2. D 

3. A 

4. B 

5. C 

6. E 

7. A 

13. D 

8. C 

9. B 

10. D 

11. B 

12. E 

İ 


ÜSS 

1. E 2. B 3. C 4. D 5. B 
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Yamuk 



AEFD ve EBCF birer yamuktur. 

A(AEFD) 5 
A(EBCF) " 6 

([AE |+| DF |). | AD | 

2 = 5 

(İEB |+| FC I). | AD | 6 

2 

(x + 3). | AD | 

=, 2 = 5 

(4 + x + 1 ). | AD | 6 

2 

x + 3 5 

^ x + 5 ~ 6 

=*6x + 18 = 5x + 25 

=> x = 7 cm bulunur. 

Yanıt B 



A B 

AB // DC olduğu için 
m(CAB) = m(ACD) (İç-Ters açılar) 
m(DCA) = m(DÂC) => |DA| = |DC| olur. 

ABCD bir ikizkenar yamuktur. 

m(DCB) = m(ÂDC) = 130° dir ve 

180° -130° nno , 
m(ACD)= ^ — = 25 olur. 

x = 1 30° - 25° = 1 05° bulunur. 

Yanıt A 



[FK] X [KC] çizilirse 
|KF| = |DE| = 2 cm, 

|FH| = [EA| = 2 cm, 

|CF| = |FB| ve 
A A 

KCF HBF (AKA eşlik teoremi) 

|KC| = 2 cm olur. 

|AH| = |DK| = 4 + 2 = 6 cm ve 

A (ABC D) = 1 ^ 1±! DC 1 . | AD | 

-8 + 4 4 
" 2 

= 6.4 

= 24 cm 2 bulunur. 

Yanıt B 



|KB| = |DC| = 2 cm 
|AK| = |AB( - |KB| 

= 10-2 
= 8 cm 
|DK| = |CB| 


= 6 cm dir. 


[DK] X [AB] çizilirse 

KAD s EAB olur. (Eş üçgenler) 

A(EAB) = A(KÂD) 

_ |AK[.|DKİ 

2 

3.6 

2 

= 24 cm 2 olur. 
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Yamuk 


Bölüm 15 



8 2 


[DK] 1 [AB] çizelim 
|KB| = |DC| = 2 cm 
|DK| = |CB| = 6 cm 

|AK| = |AB| - |KB| = 8 cm ve |AD| = 10 cm bulu- 
nur. 

A(ABCD) = A(AİB) + A(EÖB) + A(DÜB) 

(10 + 2).6 (10-x). | EB | x. | EB | 2.6 

2 2 + 2 + 2 
=> |EB| = 6 cm bulunur. 

|AE| = 8 cm olacağı için (6-8-10 üçgeni) 

A(AEB) = -^p-= 24 cm 2 bulunur. 

Yanıt D 


D 8 C 



[CE] // [DA] çizilirse 
|DC| = |AE| = 8 cm, 
|CE| = |DA| = 5 cm, 


|EC| = |EB| = 5 cm bulunur. 
x = 8 + 5 = 13 cm olur. 


Yanıt C 
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Yamuk 



CKF ~ CAB ^ k 

A (CAB) \ 2 / 4 lur ' 

A(KABF) = 24 cm 2 bulunur. 
AÜK - ÂDC => k = j 

*(cm = ( ıf .ı tür 

A (CAB) \2) 4 r ‘ 

A(EDCK) = 12 cm 2 olur. 
A(ABCD) = 4 + 12 + 8 + 24 
= 48 cm 2 olur. 


Yanıt A 



m(CPD) = m(BPA) dır. 


Öyleyse, CDP ~ BAP olur 
|CB | |CP| xl . il .„. , 

|ÂB| = |PB| eflltll€lnden 

JL - . 1 . 5. . — . ..X => x = i o br bulunur. 
16 x 


D F C 


/ 6-x 


/ © 

© \ 

/ 5 

a 3 \ 


A E B 

A(ADFE) = A(FCBE) 

5+ f - -A |EFh^.lEFl 

11 -x = 3 + x 
8 = 2x 

x = 4 br bulunur. 


Yanıt B 


Yanıt C 


D x+1 



/ 4 .. K h î±! d 

A x+5 B 

DAK üçgeninde Pisagor bağıntısından 
(x + 2 f = x 2 + 4 2 
x 2 + 4x + 4 = x 2 + 1 6 
4x = 12 
x = 3 bulunur. 


Yanıt D 



[DC] // [AB] olduğu için 
KDC ~ I^B dır. 

x _ 4 
x + 3 8 

=» 2x = x + 3 

=> x = 3 br bulunur. 

Yanıt A 
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Yamuk 


Bölüm 15 



[DE] uzunluğu çizilir- 
se 


|EB| = 
b dir. 

|AE| = x olsun. 

|AD| = |AB| = x + 2 bulunur. 

ADE de (x + 2) 2 = 4 2 + x 2 
x 2 +4x + 4 = 16 + x 2 =>x = 3br 
|AB| = x + 2 = 3 + 2 = 5br olur. 


İDCI 


2 br 


12 . 




A B 

x + bx = 1 80° 

3x + ax = 1 80° 

eşitliklerini taraf tarafa bölelim: 

x + bx _ 180° 

3x + ax 180° 

x(1+b) , 

— — = -j => 1 +b = 3 + a 

x(3 + a) 

=> b - a = 2 dir. 


13 . 



A(ABCD) = Ja§I±İM| AD| 

88 = Ap.8 

a + c = 22 m bulunur. 


Yanıt A 


Yanıt B 


Yanıt A 


14 . 


/V60° 
a/ \a 

A 60 A a 

60°y\ 

a/oClA? 

/ a \ 

/ a \ 

/ a \ 

/a \ 

A60° 60 a \/ 

•<: 

0 

co 

0 


CAE, DEC ve CEB 
üçgenleri kenarlan 
2a olan eşkenar 
üçgenlerdir. 


A E B 

Çevre(ABCD) = 5 . 2a = 1 0a olur. 


Yanıt C 


15 . 



|MK| = |LN| = 4 cm 
SMK üçgeninde 
|SK| = 3 cm olur. 


Yanıt C 


OYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. 



İkizkenar yamukta 

|DE| = ]EC| ve |AE| = |EB| dir. 

ECD ~ EAB olduğu için |EC] = k işe |EA| = 3k 
olur. 

DEC dik üçgeninde k 2 + k 2 = 5 2 

c fn 

=> k = — bulunur. 

A(ABCD) = BD ' = = 8k 2 

= 8 (' 5 , 2 ^ ) =100 cm 2 olur. 

Yanıt C 


Bölüm 15 


Yamuk 



m(DCA) = m(DAC) = a olsun. 

m (CAB) = m (DCA) = a olur, (iç-ters açılar) 

m(CBA) = m(DAB) = 2a dır. (İkizkenar yamuk) 

CÂB den a + 2a + 90° = 180° => a = 30° bulu- 
nur. 

CAB üçgeni 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 
x = 10.y-=5-/3 cm bulunur. 

Yanıt D 


3 . 



CKB-ACB dir. 

M1_M1 i8-x x 
|CB | |AB j ^ x 18 


•x 2 + 1 8x - 324 = 0 


b + /Â -1 8 + •/ 1 8 2 - 4.1 .(-324) 
2.1 


v ı, 2 - 2 a - 

=>x = -9 + 9/5 br bulunur 


Yanıt A 



ABCD ikizkenar 
olduğu için 
|DE| = |CE| ve 
|AE| = |EB| dir. 

E5D~ EÂBve 
benzerlik oranı 

4 = 4 tür. 


DEC dik üçgeninden 
k = 72 bulunur. 

A(ABCD) = A(ÂDC) + A(ÂCB) 

|AC 1 - 1 DE | |AC | . | EB | 

2 2 
4k.k 4k.3k 
~ 2 2 

= 8k 2 = 8(72 ) 2 = 16 br 2 olur. 


Yanıt B 



[CE] yi uzatalım. 

|AF| = |DC| = 6 br olur. 
İFBİ = 12-6 = 6 br dir. 


BEF • 
İBFİ 


BDA 

I EF I 


|BA| l£A| 
DCE-BFE 

İDCI |CE | 
I fb I 


_6_ 

12 


I ef I 


I EF 1 = 4 br 


I EF I 


6 x 
” 6 “ 4 

, x = 4 br bulunur. 


Yanıt C 
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Yamuk 


Bölüm 15 



|KC| 1KB 1 
|KA| |KD | 

=> = jj^j- => | KC | . | KD | = 1 2 br bulunur. 

Yanıt E 



D noktasından [CB] ye dik çizilirse |CK| = 3 ve 
|DK| = |AB[ = 4 br olur. 

DKC de Pisagor bağıntısından |DC| = 5 br olur. 


A (DEC) : 


A(ABCD) 


I AD l+l CB I 

M^ İ = =^=.|ae 

=»5.|FE|=^±Ş.4 

=>| FE|=^ = 2,8 br bulunur. 


Yanıt A 




Bölüm 15 


Yamuk 



[CL] // [DA] çizilirse 

|DC| = |EM| = |AL| = 4 br olur. 


CMF ~ CLB 
İMF| |CF| 
I lb | |CB| 

BKF ~ BGC 
|BF[ | BK | 
|BC [ |BG | 

ŞÜ = JL^ X 
5k 10 


bulunur. 


: 6 br olur. 


Yanıt B 



[DS] // [CB] uzunluğu çizilirse 
|DC| = |PE'[ = [RF'[ = |SB| olur. 

DEP ~ DFR ~ DAS olduğu için 
|EP| = k, |FR| = 2k, |AS| = 3k olacaktır. 

[PE'| = |RF'| olduğu için 
3-k = 5-2k=>k = 2 bulunur. 

A(ABCD) = l DC ^ AB ’ • ! AD [ “ ‘ 

= - * 7 .6 = 24 cm 2 olur. 

Yanıt E 


13. 


|EB| = 10-6 = 4 cm 
dir. 

[AC] köşegeni çizilir- 
se 



6 cm 24 cm 2 olan 

4 cm x 

x = ^~~=~\6 cm 2 olur. 

6 

Yanıt D 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Köşeleri çemberin üzerinde olan ve bir kenarı 
çap olan şekil ikizkenar yamuktur. 

Yanıt E 



A 4 4 B 

DKC ve KAB üçgenlerinde 
Öklit bağıntısından; 
y 2 = 4.4=!>y = 4cm 
x 2 = 3.3=>x = 3cm 

ve yükseklik = x + y = 3 + 4 = 7cm bulunur. 

Yanıt B 
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Yamuk 



|EF| orta taban olduğu için 
, |AB|-|DC| 8-4 


= 2 br bulunur. 


Yanıt C 



[DM] // [CB] ise MBCD bir paralelkenardır. 
|MB| = |MA| = 8 cm olur. 


MOA ~ DOC olduğu için 
|ro} = !-|MAI = IDC|olu,. 
O halde, 


|MO| = |OD| ve |AO| = |OC| olur. 
[KL] // [DC] // [AB] ve |MO| = |OD| 
olduğuna göre, 

|AK| = |KD| ve |BL| = |LC| dir. 

Yani, [KL] yamuğun orta tabanıdır. 


|AB |+| DC | 
2 

_ 16 + 8 
2 

= 12 cm olur. 


Yanıt D 
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LYS SORULARI 



B 

Yukarıdaki şekilde A, C ve D noktalan O merkez- 
li çember üzerindedir ve AB doğrusu çembere A 
noktasında teğettir. 

Buna göre, x kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E) 70 

(2012-LYS1) 


3. Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin [AD] yüksekli- 
ğini çap kabul eden çember verilmiştir. Bu çem- 
ber ile üçgenin [AB] kenarının kesim noktası E, 
[AC] kenarının kesim noktası ise F’dir. 

A m (ABC) = 48° 

m(ÂCB) = 70° 
m(ÂKF) = x 



Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 112 B) 114 C) 1 16 D) 118 E) 120 


(2011-LYS1) 


4. a O noktası 

çemberin merkezi 
|AE[ = |BC| 
m (BDA) = 50° 

D m(BAC) = 40° 
m (CAE) = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

(2010-LYS1) 



Şekildeki A, B, D ve E noktaları O merkezli [AB] 
çaplı çember üzerindedir. -7 

Buna göre, x kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 

(2011-LYS1) 




Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 

{2009-ÖSS Mat 2) 
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Çemberde Açı 


Bölüm 16 



O noktası çemberin merkezi 
AT, çembere T noktasında teğet 
A, B, O, C doğrusal 
m(ÂBT) = 100° 
m (CAT) = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 

(2009-ÖSS Mat 1) 



BC_LOC 

AO_LOC 


C m (AOB) = x 


Şekildeki 0 1 merkezli yarım çember, O merkezli 
çeyrek çembere A noktasında, [BC] doğru par- 
çasına da T noktasında teğettir. 

Buna göre, x kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 

(2006-ÖSS Mat 1) 


A, B ve C noktaları O 
merkezli çember üze- 
rinde 

m (ABC) = m(ÂOC) = a 


Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? 

A) 105 B) 110 C) 115 D)120 E) 135 

(2008-ÖSS Mat 1) 




m(BDC) = 30° 
m (ABD) = 45° 
m (DEC) = x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115 

(2006-ÖSS Mat 1) 


M merkezli bir çemberin [AB] çapının ayırdığı 
farklı yaylar üzerinde C ve D noktaları alınıyor. 
[AC] kirişi üzerinde alınan bir K noktası için DK 
doğrusu, çemberi E noktasında kesiyor. 

m (EDC) = 15° 
m (DMB) = 110° 
m(DKC) = x 



Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 130 B) 125 C) 120 D)115 E) 105 

(2007-ÖSS Mat 2) 



A, B, C noktalan O merkezli çemberin üzerinde 
A, B, D doğrusal 

m(CBD) = 70° 
m(OAC) = x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

(2005-ÖSS) 
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Çemberde Açı 


Bölüm 16 


0 0 merkezli [AB] çaplı 

çember D, C çember 
b üzerinde m (DBC) = a 

Şekilde |AD| = a cm, 
|AB| = 2a cm olduğuna 
göre, m (DBC) = a kaç derecedir? 

A) 120 B) 1 10 C)100 D)90 E) 80 

(1 998-ÖSS) 


15. O merkezli, [AB] çaplı yarım çember, D, C çem- 
ber üzerinde, 


2a C 



m(ÖC) = 2a 
m(BOC) = 90° 
m (DEC) = x 


Yukarıdaki verilere göre, m(DİC) = x derece 
türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) a B) 2a C)a + 45° 


D) a + 90° E) 2a + 45° 


(1 997-ÖSS) 



|CB| = |CD| 
m(BCD) = 100° 
m (ABC) = a 


Şekilde, O merkezli çemberin [AB] çapı ile, birbi- 
rine eşit [BC] ve [CD| kirişleri çizilmiştir. 

Buna göre, m(ÂİC) = a kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 

(1 994-ÖSS) 


L a O merkezli çember 

© LA, A noktasında çem- 
bere teğet 

. — . 

m(LAB) = 60° 

|AB| = 12 birim 

Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç birimdir? 

A) 6 B) 6/2 C)3/2 

D) 4/3 E) 2/3 

(1993-ÖSS) 



B, C çember üzerinde 
T, C, B doğrusal 

m(ÂOB) = 130° 
m(ÂTC) = x 


Şekildeki [TE ışını O merkezli çembere A nokta- 
sında teğettir. [AC] // [OB] olduğuna göre, 

m (ATC) = x kaç derecedir? 

A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 

(1996-ÖSS) 


^ Şekildeki kirişler dört- 
tü 3a y\ 

/4a\ / l geninde, işaretli dört 

/ \ açının ölçüleri veril- 

/ .y \ mistir. Buna göre 

/ y/ \9 a \ dörtgenin ABC açı- 

l/( a sının ölçüsü kac 

A B 

derecedir? 

A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60 

(1993-ÖSS) 
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Çemberde Açı 


20 . 

A B C D 

Şekildeki [AB] çaplı yarı çemberin T noktasında- 
ki teğeti, ABD doğrusunu C de kesiyor. 

m (DCT) = 1 20° olduğuna göre, m (TAB) = a kaç 
derecedir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 

(1 992-ÖSS) 




Şekildeki çemberde, 
kesişen [AB] ve [CD] 
kirişlerinin oluşturduğu 
dört yayın derece türün- 
den ölçüleri verildiğine 
göre, a açısı kaç dere- 
cedir? 


A) 32 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45 

(1 992-ÖSS) 



m (DAO) = 55° 
m(CBO) = 80° 

|OB| = 5 birim 
|CD| = x birim 


Şekildeki O merkezli ve [AB] çaplı yarı çember 
üzerinde C ve D noktaları alınmıştır. 

Buna göre, |CD| = x kaç birimdir? 

A) 3 B)4 C) 5 D) 5/2 E) 5/3 

(1 992-ÖSS) 



Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) = x kaç 


derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 

(1991 -ÖSS) 


24. a 



O, çemberin merkezi 
[AB], çap 

C, D çember üzerinde 
m(CÂO) = 50° 
m (DOB) = 30° 


Yukarıdaki şekilde verilen COD açısının ölçü- 
sü kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 

(1989-ÖSS) 


25. 8 doğrusu, M merkezli ve r yarıçaplı bir çemberi 
farklı K ve L noktalarında kesmektedir. |KL| = r 
olduğuna göre, KML açısının ölçüsü kaç dere- 
cedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120 

(1988-ÖSS) 



ABCD kirişler dörtgeni 
CT doğrusu C nokta- 
sında teğet 
m (ABD) = 15° 
m (DCT) = 45° 


Şekildeki verilere göre, m (ADC) kaç derece- 
dir? 


A) 60 B) 90 C) 120 D) 135 E) 150 

(1988-ÖSS) 
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Çemberde Açı 

27. 



O noktası çemberin merkezi, 
AB ve AC çembere teğet, 
DCA açısının ölçüsü 150° dir. 


1507 lc 


Yukarıdaki şekilde, BAC açısının ölçüsü kaç 
derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 

(1 986-ÖSS) 


Bölüm 16 

assa ssssssseszs ■■■ asa ■ sgssgsss as ■■ - —.."..m 

A Yandaki şekilde ABC 

y'v \ bir ikizkenar dik 

/ J üçgendir. O noktası, 

/ \ \/ A, C, D noktalarından 

8 D>s - ^ geçen çemberin 

merkezi olduğuna 

göre BAD açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 

(1983-ÖSS) 



Yukarıdaki şekilde AB ve AC doğrulan çembere 
teğettir. DBC açısının ölçüsü 50°, DCB açısının 
ölçüsü 55° olduğuna göre, BAC açısının ölçü- 
sü kaç derecedir? 

A) 50 B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 

(1985-ÖSS) 


Şekildeki çemberin iki teğe- 
ti arasındaki T açısının 
ölçüsü 120° olduğuna 
göre, APB açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80 

(1982-ÖSS) 



ÖYS SORULARI 


Yandaki şekilde O çembe- 
rin merkezidir. ACE açısı- 
nın ölçüsü 20° ve AB 1 CD 
olduğuna göre, CKB yayı- 
nın ölçüsü kaç derece- 
dir? 


A) 70 B) 80 C)100 D) 120 E) 140 . 

(1984-ÖSS) 


, 4 ? 


^ E 


O- 


K E 

3 


A, B çember üzerin- 
de 

m (KTA) = 40° 
m (ÂBO) = 20° 
m(LTB) = x 


Yukarıdaki şekilde KL doğrusu O merkezli çem- 
bere T noktasında teğet olduğuna göre, 

m(LTB) = x kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 

(1998-ÖYS) 
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Çemberde Açı 



Şekildeki [AC ışını, O merkezli çembere C nok- 
tasında teğet olduğuna göre, m(ACB) = a kaç 
derecedir? 

A) 115 B) 116 C) 1 17 D) 1 1 8 E) 119 

(1997-ÖYS) 



m(SBF) = 30° 
m(FBC) = 40° 
m (FAC) = 60° 


Çemberler, AFC ve BFC üçgenlerinin çevrel 
çemberleri; AT, A noktasında teğet; BS, B nokta- 
sında teğet, 

Şekildeki verilere göre m(FAT) kaç derece- 
dir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 

(1988-ÖYS) 


3. O merkezli [AB] çaplı yarım çember 

c C£Â b;d<5Âb 
[OC] X [AD] 

\ m(DAB) = 20° 

o B 

Yukarıdaki verilere göre, m(OCB) = a kaç 
derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 

(1994-ÖYS) 


6. Şekildeki ABCD kirişler dörtgeninin köşegenleri 
K noktasında kesişmektedir. 

m (AKD) = 60° 

/ / \ K / \ m(ÂBE) = 70° 

\ / / \ ]/ BE teğet 



Buna göre, m (D AK) kaç derecedir? 

A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 


(1987-ÖYS) 



ABC bir üçgen 
m (BAC) = 50° 
m(FDE) = a 


Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi, [AB] ye 
F de, [BC] ye D de, [AC] ye E de teğettir. 

Buna göre, m(FDE) = a kaç derecedir? 

A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 

(1993-ÖYS) 


7. Aşağıdaki şekilde |AT| kaç cm dir? 

C . O noktası yarı çemberin 
merkezi 



|OA| = 2 cm 


BC ve CT teğet 
m(BCT) = 60° 


A 2 O 


A) /2 B)/3 C)1 D) 2 E) 3 


(1987-ÖYS) 
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Çemberde Açı 


8 . Aşağıdaki şekilde O, çemberin merkezidir. P 
noktasından geçen iki doğru çemberi E, A, B ve 
F de kesiyor. 

TE doğrusu E noktasında teğet 
TEA açısının ölçüsü 77° 

ABF açısının ölçüsü 55° 

T 


Bölüm 1 6 



şC c Yandaki şekilde O noktası 
çemberin merkezi ve 

20 OB _L OA, AC ± OA, 

^ |OA| = 10 cm, 

-E A 

7 |AC| = 20 cm 


olduğuna göre, BCA açısının ölçüsü kaç dere- 
cedir? 

A) 15 B) 30 C) 37,5 D) 45 E) 60 

(1 984-ÖYS) 



APF açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 43 B) 42 C) 41 D) 40 E) 39 

(1986-ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde DAB açısının ölçüsü 30°, 
BCD üçgeninin iç açıları x, y ve z dir. 

Şekildeki verilere göre şağıdakilerden hangi- 
si çıkarılamaz ? 

A) x > z B) 2x + z > 1 80° C) x > y 

D) x > 30° E) y + z < 1 50° 

(1985-ÖYS) 


Yandaki şekilde AC 
doğrusu O merkezli 
çembere teğettir. 
BCD açısının ölçü- 
sü 100°, BCE açısı- 
nın ölçüsü 20° oldu- 
ğuna göre, BAC 
açısının ölçüsü kaç 
derecedir? 


A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 

(1 984-ÖYS) 



10. H 



E B 

A) 65 B) 60 


Yandaki şekilde 
ABCD bir kirişler dört- 
geni, EFGH bir teğet- 
ler dörtgenidir. Şekil- 
deki verilere göre, 
DAB açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


C) 55 D) 50 E) 45 

(1 984-ÖYS) 


_ 1 


B d| 

v ° 


Yukarıdaki şekilde O noktası çemberin merkezi- 
dir. 

ABC = 20° 

BAD = 10° 

olduğuna göre, ECA açısı kaç derecedir? 

A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 

(1983-ÖYS) 


206 


YGS - LYS ° GEOM ETRİ-AN ALİTİ K GEOMETRİ 



Yukarıdaki şekilde AT doğrusu C merkezli çem- 
berin teğetidir. 

|AB| = |AC|, 

|BD| = |DC| 

ve CAT açısının ölçüsü 40° olduğuna göre, ABC 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40 

(1983-ÖYS) 


Yukarıdaki şekilde O merkezli çemberin BC ve 
CD kirişleri ile A ve D noktalarındaki teğetleri 
çiziliyor. Kirişler arasındaki x açısı ile teğetler 
arasındaki y açısı arasında nasıl bir bağıntı 
vardır? 

A) y = x B) y = 2x C) y = -| 

90° + x 

D) y = 90° - x E)y = -^2^ 

(1981 -ÖYS) 


Yandaki şekilde CB 
ve CD doğruları B ve 
D noktalarında çem- 
bere teğettir. BAD 
açısının ölçüsü 50° 
olduğuna göre, 
BCD açısının ölçü- 
sü kaç derecedir? 

A) 80 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60 

(1983-ÖYS) 



Şekildeki çemberde O merkezdir. |AC| = |OB|, 
COA açısının ölçüsü 25° olduğuna ğöre, x açısı- 
nın ölçüsü kaç derecedir? 

A) 50 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 

(1 982-ÖYS) 



Şekildeki OABC dörtgeninin O köşesi çemberin 
merkezidir. 

m(C)=a,m(B) = -^,m(Ö) = 120° olduğuna 
göre, A noktasındaki teğet ile AB kenarının 
oluşturduğu x açısının ölçüsü kaç derece- 
dir? 

A) 35 B) 40 C) 50 D) 60 E) 75 

(1980-ÜSS) 
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Çemberde Açı 


Bölüm 16 



Verilen şekilde görülen ADC açısı kaç dere- 
cedir? 

A) 110 B) 100 C) 90 D) 70 E) 115 

(1979-ÜSS) 


3 . 



m(B) = 60° olan şekil- 
deki ABC nin AC 
kenarının ortasından 
AB ye çizilen paralel 
AC çaplı çemberi E 
noktasında kesiyor. 


BCE = 5° olduğuna göre, Â kaç derecedir? 

A) 35 B) 40 C) 45 D) 70 E) 80 

(1979-ÜSS) 



Şekildeki ABC üçgeninde E, F ve D noktaları 
çemberin teğet noktaları, 

m(BAC) = 50°,m(ACB) = 42° ise x açısı kaç 
derecedir? 

A) 44 B) 46 C) 71 D) 92 E) 42 

(1979-ÜSS) 


5 . r yarıçaplı çember içine çizilen bir ABC üçgenin- 
de AB = AC = r ise A, B, C açıları sırası ile 
kaçar derecedir? 

A) 120, 30, 30 B)60, 60, 60 

C) 110, 35, 35 D) 90, 45, 45 

E) 150, 15, 15 

(1 978-ÜSS) 


6. Sabit bir AB doğru parçasına ortasından OY dik- 
mesi çiziliyor. A noktasından çizilen bir doğru 
OY’yi C noktasında kesiyor. C merkezli, AC yarı- 
çaplı çember AC doğrusunu D noktasında kesi- 
yor. 

BCD = 20° olduğuna göre ABC açısı kaç 
derecedir? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60 

(1 976-ÜSS) 


7 . 


Yukarıdaki şekilde verilen O merkezli çembe- 
re göre çizilmiş olan P açısı kaç derecedir? 

A) 70 B) 65 C) 32 D) 35 E) 40 

(1972-ÜSS) 


8. Bir çemberde teğet-kiriş açısı için aşağıdaki 
bağıntılardan hangisi doğrudur? 

A) Aynı yayı gören merkez açıya eşittir. 

B) Aynı yayı gören çevre açının yarısına eşittir. 

C) Aynı yayı gören çevre açının iki katına eşittir. 

D) Aynı yayı gören merkez açının yarısına eşit- 
tir. 

E) Aynı yayı gören merkez açının iki katına eşit- 
tir. 

(1 970-ÜSS) 



208 


YGS - LYS - GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 



Çemberde Açı 


LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

[OC] çizildiğinde 

|OA| = |OD| = |OC| 
olur. 

ODC bir eşkenar 
üçgendir. 


m(COD) = m (OCD) = 60° 
m (ÂOC) = 160°- 60° = 1 00° dir. 
m (BCÖ) = 1 80° - 60° = 1 20° olur. 
[AO] J. [AB] ise, m (BAO) = 90° dir. 
ABCO dörtgeninden; 
x + 120° + 100° + 90° = 360° 
x + 310° = 360° 
x = 50° bulunur. 



Yanıt C 



ABD den 

m(BÂD) = 90° - 48° = 42° ve 

m(ED) = 84° olur. (Çevre açı) 
A 

ADC den 

m(DÂC) = 90° - 70° = 20° ve 
m(DF) = 40° olur. (Çevre açı) 
m(ÖF) = m(AFD)-m(ÖF) 

= 180° -40° 

= 140° dir. 


m(AF) + m(ED) 
2 

140° + 84° 

2 


(iç açı özelliği) 


= 112° bulunur. 


Bölüm 16 


Yanıt A 


T 



B 

m(ÂDB) = 90° dir. (Çapı gören çevre açı) 

m (BÂD) = m (ÂCD) + m (ÂDC) 

=> 40° = 25° + m (ÂDC) 

=■ m (ÂDC) = 15° dir. 

m (ABE) = m (ADC) = 1 5° (Aynı yayı gören çevre 
açılar) 

A 

ABD den 

90° + 40° + 15° + x = 180° 

145° + x = 180° 

x = 35° bulunur. 

Yanıt C 




m(ĞC) = 2.40° = 80° ve 
m (ÂE) = m (ĞC) = 80° olur. 
m(CAE) = x ise m(EC) = 2x ve 
m (ÂB) = 360° - (80° + 2x + 80°) 

= 360° - 160° - 2x 

= 200° - 2x olur. 
m(CDE) = m (ÂB)- m (<^ 

50° = 200 ~ 2x ~ 2x => 100° = 200° - 4x 
4x = 100° 
x = 25° bulunur. 

Yanıt D 


Bölüm 16 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



[BO] ve [CO] ABC 
üçgeninin dış açı 
ortaylarıdır. 


j = 20 ° 

x = 40° olur. 


Yanıt D 


2 . 



m(BTC) = 90° dir. (Çapı gören çevre açı) 
m(fBC) = 180° - 100° = 80° dir. 
m(TBC) = 80° ise m(TC) = 160° olur. 
m(TCB) = 10° ise m(fB) = 20° dir. 


x= 160 - 20 : = 7QO Q|ur _ 


Yanıt E 



ÂOĞ merkez açı olduğu için m(ÂBC) = a ve 
ABC bir çevre açı olduğu için m(ÂC) = 2a olur, 
a + 2a = 360° 

=> 3a = 360° 

=> a = 120° bulunur. 

Yanıt D 



Çemberde Açı 


m(DMB) =110° ise m (DMA) = 70° dir. 


DMÂ ile DCÂ aynı yayı gören merkez ve çevre 
açılar oldukları için 


m(DCA) = 


m (DMA) 


70° 

2 


= 35° dir. 


DKC üçgeninde iç açıların ölçüleri toplamından 
15° + 35° +x = 180° => x =130° bulunur. 


Yanıt A 



lAO^ = |0 1 0| = r olsun. 

[O^ l [BC] ve [BC] // [AO] olduğu için 
]0 1 T| = |OC| = r olur. 

OBC dik üçgeninde 

|OB| = |OA| = 2r ve |OC| = r dir. 

|OC |= 1° 2 B 1 olduğu için (30° - 60° - 90° üçgeni) 

m (OBC) = 30° ve m(BOC) = 60° dir. 

O hâlde, 

x = 90° - 60° = 30° bulunur. 

Yanıt C 
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Çemberde Açı 


Bölüm 16 
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Bölüm 16 


Çemberde Açı 


11 . Akrebin uzunluğu = Çemberin yarıçapı = r 

Çemberin çevresi 27ir cm dir. Çemberin tamamı- 
nı 1 2 saatte alacağı için, orantı kurarak, 

1 2 saatte 27ir yol alırsa 

1 saatte x yol alır 

2îir= 12x 
_ 2?rr _ 2.ÎI.72 
X “ 12 - 12 
= 12ji cm yol alır. 

Yanıt A 



a\. 

36° 

= \\ 


\54° „ 

A 1 1 H 

B ( 

3 C 

|AD| = |DO| olduğu için m(DOA) = ' 


m(PDO) = 18° + 18° = 36° dir. 

m(POC) = m(OAP) + m(OPA) 
= 18“ + 36° 

= 54° 

POC üçgeninde 
54° + a + a = 1 80° 
a = 63° bulunur. 



Yanıt E 


[AO] // [CD] olduğu için 
m (BMD) + m (KOB) = 180“ 

=> 124° + m (KOB) = 180° 

=> m (KOB) = 56° dir. 

AOB ikizkenar üçgeninde 
KOB dış açı olduğu için 
56° = a + a => a = 28° bulunur. 


Yanıt C 



|AB| = 2a ise |OA| = |AB| = |OD| = r = a olur. 

AOD eşkenar üçgen olduğu için 

m(ÂOD) = 60“ ve m (AS) = m(ÂOD) = 60“ dir. 

m(DAB) 60“ + 180“ . , 

a = — i •'= = 120 bu unur. 

2 2 

Yanıt A 


1 5. 2a° c 



45°-a 

m(ADC) = 90“ olduğu için 
m(AS) = 90° - 2a ve 

m(ABD) = = 45“- a bulunur. 

OBE üçgeninde 
x + 45° - a = 90“ 
x = 45° + a bulunur. 

Yanıt C 
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Çemberde Açı 


Bölüm 16 



[AC] // [OB] olduğu için 

m(CÂÖ) = 180° - 130° = 50° dir. 

[OA] ± [TE] olacağı için 

m(EAO) = 90° ve 

m(TAC) = 90° - 50° = 40° dir. 

m(AC) = 2.m(fÂC) = 2 . 40° = 80° olur. 

m(ACB) = m(ÂOB) = 130° ve 

m(ĞB) = 130° - 80° = 50° olur. 

x B jn(AX B)-nfKAq s 230° -80^ 75t , bu|unur 
2 2 

Yanıt E 



m(DCB) = 100° ise m(DAB) = 200° dir. 
m (ÂB) = 180° olduğu için m(ÖÂ) = 20° 
m(DCB) = 180° - 20° = 160° olur. 

|DC| = |CB| olduğu için 
m(DC) = m(CB) = = 80° 

_ m(ADC) _ 20° + 80" _ 5QO bu|unur 


Yanıt B 
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Çemberde Açı 



A B C D 


m(TCB) + m(TB) = 90° 

m(TB) = 30° dir. 

m(TB) 30° hco ^- 

a = — ^ — — = = 15 dır. 

2 2 

Yanıt C 


21 . 


4x + 3x + x + 2x = 360° 

=>10x = 360° 

=> x = 36° dir. 

a = m(AD) = x = 36° bulunur. 

2 2 

Yanıt C 


22 . 


|OA| = |OD| = 5 br olduğu için m (ODA) = 55° ve 
m(DOA) =70° dir. 

|OC[ = |OB| = 5 br olduğu için m(OCB) = 80° ve 
m(COB) = 20° dir. 
m(DOC) = 90° olur. 

ODC ikizkenar dik üçgeninden 
|DC |=5/2 br bulunur. 

Yanıt D 
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Çemberde Açı 


Bölüm 16 



m(ÂD) =2.15° = 30° dir. 
m(ÖCj = 2 . 45° = 90° dir. 
m (ABC) = 360° - (30° + 90°) = 240° 

m (ÂDC) = m( ^ BC) = = 1 20 ° olur - 


Yanıt C 



m(DBC) = 50° => m(ÖC) = 2 . 50° = 100° 

m(BCD) = 55° => m(6D) = 2 . 55° = 110° bulu- 
nur. 

m (ÖSJ = 360° - (1 1 0° + 1 00°) = 1 50° dir. 

m(Â) + m(dC) = 180° 

=> m (Â) + 1 50° = 1 80° 

=> m (A) = 30° bulunur. 

Yanıt E 




150°( İC 


m(DCE) = 180° - 150° = 30° dir. 
m(ĞD) = 2 . 30° =60° olur. 
(Teğet - Kiriş açı olduğu için) 
m(ÖC) = m(BCD) - m(ÇD) 

= 180° -60° 

= 120 ° 

m(6C) + m(BÂC) = 180° 

=f 120° + m(BÂC) = 180° 

=> m(BAC) = 60° bulunur. 


m(CAE) = 70° dir. 
m(CKB) = 2 . 70° = 140° olur. 

(CAB çevre açı olduğu için gördüğü CKB yayının 
yarısına eşittir.) 

Yanıt E 



Yanıt D 


|AB| = |AC| olduğu için 
m (ABC) = m(ACD) = 45° dir. 

[AD] _L [DC] (Çapı gören çevre açı 90° dir.) 
m(DAB) = m (DBA) = 45° olur. 

Yanıt D 
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Çemberde Açı 



m(ATB) + m(ACB) = 180° 

=> 120° + m(ACB) = 180° 

=> m(ACB) = 60° dir. 

= = olu,. 


Yanıt A 



m(CÂD) + m(ÖD) = 90° dir. 
=> 32° + m(ĞD) = 90° 
=>m(ĞD) = 58° dir. 

m(CBD) = m( ^ D) = 29° 

CAB üçgeninden 
a + 32° + 29° = 180° 
a = 119° bulunur. 


A 


6 

"55“ 

r 


A 



B 


Yanıt E 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


m(ÖB) = 2.m(DÂB) = 2 . 20° = 40° dir. 
AKO dik üçgeninde m(ÂOK) = 70° dir. 
m(ÂC) = m(ÂÖK) = 70° 

ve m (ABC) = H^9). = .121 = 35° olur. 

COB üçgeninden 
a + 35° = 70° ve a = 35° bulunur. 


Yanıt B 



m(KTA) = 40° ise mffA) = 80° dir. 
m(ABO) = 20° ise m(rvîÂJ' = 40° dir. 
m(MAT) + m(fB) = 180° 

=> 80° +40° + mffB) = 180° 

=> mffB) = 60° olur. 

=> x =Ş91 = 30° dir. 

2 2 


Yanıt B 



m(FÂE) + m(FE) = 180° 
=> 50° + m(l f E) = 180° 
=> m(FE) = 130° dir. 


m(FE) 130° 

a = — 2 = ~ 2 ~~ = 65 ° olur - 


Yanıt B 
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Çemberde Açı 


Bölüm 16 


5. 



m(gF) = 2.m(SBF) = 2 . 30° = 60° dir. 

m(FCB) = = 6 -- = 30° olur. 

2 2 

CFA açısı FBC üçgeninin dış açısı olduğu için 
m(ÂFC) = m (FBC) + m(FCB) 

=> m(AFC) = 40° + 30° = 70° 

AFC üçgeninde 

60° + 70° + 0 = 180° => 8 = 50° dir. 
m(ACF) = m(TAF) = — = e 

olduğu için m(TAF) = 0 = 50° bulunur. 

Yanıt A 



m (ÂB) = 2.m(ÂBE) 
m (ÂB) = 2 . 70° = 140° dir. 

m(ADB) = İÜ^§L=Jİ2!= 70° dir. 

2 2 

ADK üçgeninden 
m(DAK) + 70° + 60° = 180° 
m(DÂK) = 50° olur. 

Yanıt B 
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DBC den x + y + z = 1 80° © 

3QO m([5C)-m([5B) 

x - y = 30° bulunur. © 

I) © den © yi çıkaralım; 
x + y + z = 180° 

x - y = 30° 

2y + z = 150° => y + z < 150° olur. (E) 

II) © ve © yi toplayalım; 
x + y + z = 180° 

+ x - y = 30° 

2x + z = 210° > 180° dir. (B) 

III) x - y = 30° ise x = y + 30° 

Yani x > 30° dir. (D) 

IV) x = y + 30° ise x > y dir. (C) 

O hâlde, x > z elde edilemez. 



B noktasından [AC] ye dik çizersek, 

|BK| = |OA| = 10 cm ve 
|KA| = |BO| = 10 cm olur. 

|CK| = 20 -10 = 10 cm 

KCB ikizkenar dik üçgen olur. m(C) = 45° dir. 

Yanıt D 


Yanıt A 



m(ÂD) + m(AFID) = 180° 

=> m (ÂD) = 1 80° - a olur, 
m (ÂB) + m(ÂEB) = 1 80° 

=> m (ÂB) = 180° -2a dır. 
m(DÂB) = 2 . m(DCB) 

=> 1 80° - 2a + 1 80° - a = 2 . 3a 
=> 360° = 9a => a = 40° 

m(DÂB) = 180° -3a 

= 180°- 120° = 60° olur. 



Yanıt B 


m(BCD) = 100° ise m(BXC) = 200° dir. 
m(ECB) = 20° ise m(£§) = 40° dir. 
m(£C) = 360° - (200° + 40°) = 120° olur. 

m(EAC) = m ( BXD ) ~ m (EC) 

_ 200 ° - 120 ° 

2 

= 40° bulunur. 


Yanıt B 
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m(EAD) = 10° ise m(ED) = 20° dir. 
m(EBD) = m(A^)-m( E D) 

20°= m (AC)- 20 ° 


=>m(ÂC) = 60° olur, 
m (ÂE) = 1 80° - [m (ED) + m (ÂC)] 
m(ÂE) = 180° - (20° + 60°) 
m(ÂE) = 100° dir. 

m(ACE) = m (AE) . — _ 50 ° bulunur. 



|AC| = ]OB| = |OC| olduğu için 
CÂO ikizkenar üçgendir ve 
m(CÂÖ) = m(COA) = 25° olur. 
m(ÖB) = m(DOB) = x, 
m((5E) = m(COE) = 25° 

m(CAE) = m ( DB )~ m (Çg__ 25° = X ~ 25 ° 

=*■ x = 75° bulunur. 

Yanıt D 

i 

i 

| 



ABC ikizkenar üçgeninde [AD]i.[BC] olduğu için 
[AD] çembere teğet ve |AD| = |AT| dir. 

ATC, ADC ve ADB birbirine eş üçgenlerdir, 
m (ABC) = 50° olur. 

Yanıt D 


m(ÖB) = 2.m(BÂD) 

= 2 .50° = 100° dir. 

m (BCD) + m (ÖD) = 1 80° 
m (BCD) + 1 00° = 1 80° 
m(BCD) = 80° bulunur. 

Yanıt A 



m(ÖB) = 2.m(DCB) = 2x tir. 
m (D AB) = I0İ2§-=^-= x olur. 


m(ÂD) = 180°-m(AED) = 180° -y olur. 
m(ÂDB) = 180° 

=> 1 80° - y + 2x = 1 80° 

=> y = 2x bulunur. 

Yanıt B 



Bölüm 16 



X 


m(AXC) = 2 . = 3a 

m (ABC) = 120° 
m(AXC) + m(ÂBC) = 360° 

=> 3a + 120° = 360° => a = 80° 
a + 120° + y + -^ = 360° 

=> y = 40° dir. 

x + y = 90° => x + 40° = 90° => x = 50° olur. 

Yanıt C 



m(BAC) = 45° => m(E3C) = 90° dir. 
m (Sc) = 90° =» m (BDC) = = 45° 

m(ÂDB) = 180° - (45° + 70°) = 65° olur, 
m (ADC) = 65° + 45° = 110° bulunur. 

Yanıt A 


Çemberde Açı 



[AB] // [O E] olduğu için m(ÂBC) = m(ÖKC) = 60° 
(Yöndeş açılar) 

OKC, KEC üçgeninin bir dış açısı olduğu için 
60° = m (KEC) + 5° => m (KEC) = 55° olur. 

|OE| = |OC| ise m(OEC) = m (ÖCE) = 55° dir. 
OEC üçgeninden 
6 + 55° + 55° = 180° 

0 = 70° bulunur. 

Yanıt D 

4. A 



m(B) = 180° - (50° + 42°) = 88° dir. 

m(B) + m(ED) = 180° olduğu için 

88° + m(ED) = 180° => m(ED) = 92° dir. 

v m(FD) 92° . eo , , 
x = — >- ■ —— = 46° bulunur. 

2 2 

Yanıt B 



|AB| = |AC| = r bilgisine göre şekil yukarıdaki gibi 
olacaktır. 

Yani, ABO ve AOC eşkenar üçgen olur. 
m(BAC) = 120° olduğu için, 

m(BAC) = m(ACB) = 180 ~ 120 _ 30 » 0 | ur _ 

A, B, C açıları sırasıyla 120°, 30°, 30° bulunur. 

Yanıt A 
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Çemberde Açı 


160 °i AK$100“ 


O 80°GıG 


Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 
180° dir. 

m(DÂB) + m(DCB) = 180° 

=> 100° + m(DCB) = 180° 

=> m(DCB) = 80° olur. 

m(DCB) = 80° ise m(DAB) = 2 . 80° = 160° dir. 
m(DOB) = m(DAB) = 160° bulunur. 

Yanıt E 
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Dik koordinat düzleminde merkezi M noktası 
olan yarım çember ile merkezi orijin olan çeyrek 
çember şekildeki gibi A noktasında kesişmek- 
tedir. 

Buna göre, A noktasının x koordinatı kaçtır? 

A) f B) 72 C) D)f E) 73 

(2011 -YGS) 



B Ö E C 


Şekildeki ABC üçgeninin AC kenarı D noktasın- 
da, AB kenarı da B noktasında O merkezli yarım 
çembere teğettir. 

Buna göre, yarım çemberin çevresi kaç 
cm'dir? 

A) 37t B) 47t C) 57i D) E) ~- 

(2012-LYS1) 


2. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik 
çizim yapılıyor. 

° Aralarındaki uzaklık 2 birim olacak şekilde 
di ve d 2 paralel doğrularını çiziniz. 

° d 1 üzerinde bir A noktası alıp A merkezli 
3 birim yarıçaplı çemberi çiziniz. Bu çem- 
berin, d 2 doğrusunu kestiği noktalar B ve C 
olsun. 

0 c merkezli |BC| yarıçaplı çemberi çiziniz. 
Bu çemberin, d 1 doğrusunu kestiği nokta- 
lar D ve E olsun. 

Bu çizime göre, D ile E noktaları arasındaki 
uzaklık kaç birimdir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

(2012-LYS1) 

3. Aşağıda merkez açısının ölçüsü 120° olan O 
merkezli daire dilimiyle bu daire dilimine içten 
teğet olan M merkezli 2-/İ3 cm yarıçaplı çem- 
ber verilmiştir. 


o 



Buna göre, O merkezli dairenin yarıçapı kaç 
cm’dir? 

A) 76+2 B) 76+4 0)273+1 

D) 273+2 E) 273+4 

(2011-LYS1) 



Şekildeki O merkezli çember ABC üçgeninin 
çevrel çemberidir. 

Buna göre, r kaç cm’dir? 

A) f B)-^ C) m D) 72 E) 73 

(2011-LYS1) 
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Bölüm 17 . 



ABC bir ikizkenar üçgen 
|AB| = |AC| 


Şekildeki O ve M merkezli çemberlerin yarıçapla- 
rı sırasıyla 2 cm ve 8 cm’dir. Bu iki çember ABC 
ikizkenar üçgenine içten, birbirlerine ise dıştan 
teğettir. 

Buna göre, ABC üçgeninin [BC] kenarına ait 
yüksekliği kaç cm’dir? 

A) Ş B) Ş- C) ^ D) Ş- E) Ş- 

(2011-LYS1) 


AT ve AK doğruları O 
merkezli çembere teğet 
m(TAK) = 120° 

|AT|=/3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin çevre 
uzunluğu kaç cm’dir? 

A) 47t B) 5ît C) 67i 

D) 27t/3 E) 37:73 

(2010-LYS1) 




ABC bir ikizkenar üçgen 
DE // BC 
|BC| = 5cm 
c |EC| = x 


Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = |AC| = 10 cm’dir. 

BCED bir teğetler dörtgeni olduğuna göre, x 
kaç cm’dir? 

A) \ B) | C) 3 D) 4 E) 5 

(2011-LYS1) 


ABC bir üçgen 
m(BAC) = 90° 
|BD| = 9 cm 
İDCİ = 4 cm 



D''--.. 4 C 


Yukarıdaki şekilde |AC| kenarını çap kabul eden 
O merkezli çember, [BC] kenarını D noktasında 
kesmektedir. 

Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 39 B) 36 C) 35 D) 32 E) 30 

(2010-LYS1) 


ÖSS SORULARI 

AD doğru parçası, O mer- 
\ kezli çemberin çapı B ve C 
N. j çember üzerinde H noktası 
AC ve BD nin kesim nokta- 


|BH| = |HD| = 2 cm 
m(BAH) = 30° 

Yukarıdaki verilere göre, |AC| uzunluğu kaç 
cm dir? 

A) B) C) 5 D) 6 E) 7 

(2009-ÖSS Mat 1) 


2. Bir ABC dik üçgeni için CA _L AB, |CA| = 3 cm ve 
|AB| = 4 cm olarak veriliyor. Merkezi A, yarıçapı 
[AC] olan bir çember, üçgenin BC kenarını C ve 
E noktalarında kesiyor. 

Buna göre, |BE| uzunluğu kaç cm dir? 


(2008-ÖSS Mat 2) 
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Bölüm 17 


8. D 



ABCD, O merkezli 
çemberin teğetler 
dörtgeni 

AB // DC 
DA 1 AB 
|BC| = 10 cm 
İOHI = 3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD teğetler dört- 
geninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 50 B) 48 C) 46 D) 44 E) 42 

(2006-ÖSS Mat 2) 


11 . C r 



Dikey kesiti çember biçiminde olan bir iş maki- 
nesi lastiği; derinliği 40 cm, boyu 120 cm, dikey 
kesiti dikdörtgen biçiminde olacak şekilde oyul- 
muş bir altlığa şekildeki gibi tam oturtularak ser- 
gilenmektedir. 

Buna göre, lastiğin dikey kesitinin yarıçapı 
kaç cm dir? 

A) 75 B) 72,5 C) 70 D) 67,5 E) 65 

(2006-ÖSS Mat 1) 

10. Aşağıdaki şekilde merkezleri O noktasında bulu- 
nan, yarıçap uzunlukları da 1 cm ve 2 cm olan iki 
çember verilmiştir. 

Büyük çember üzerinde 
/ ^ \ alınan herhangi bir A 
( f \ \ noktasından içteki çem- 

I ( o ] bere iki farklı teğet çizili- 
\ V J J yor. Bu teğetler büyük 

X \ / çemberi B ve C noktaia- 

rında kesiyor. 

Buna göre, ABC üçgeninin çevre uzunluğu 
kaç cm dir? 

A) 4/3 B) 6/3 C) 873 

D) 2(73 + 1) E) 3(73+1) 

(2005-ÖSS) 



|AC| = 2R cm 
|OT| = r cm 


Yukarıdaki şekilde yarıçapı ]OT| olan O merkezli 
çembere, yarıçapı |AB| olan A merkezli çeyrek 
çembere, çapı [AC] olan yarım çembere ve T 
noktasında [AB] doğru parçasına teğettir. 

Buna göre, R nin r türünden eşiti aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) 2r B)4r C)6r 

D) r72 E) r(72 + 1 ) 

(2004-ÖSS) 


12. E 



ABCD bir kare 

O noktası [AB| doğru par- 
çası üzerinde 


Şekildeki karenin [AC] köşegeni, O merkezli, 
[OB] yarıçaplı yarım çembere E noktasında teğet 
olduğuna göre, j oranı kaçtır? 

A) 72 + 1 B) 72 + 2 C) 73 + 1 
D) 73+72 E) 3-72 

(2005-ÖSS) 


\ |AD| = 1 cm 
s) |DE| = 5 cm 
/ |EC| = 3 cm 


Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin AB kenarı 
çembere K noktasında, BC kenarı ise T nokta- 
sında teğet olduğuna göre, [BC] - |BA] farkı kaç 
cm dir? 

A) 73 B) 3-73 C)6-73 

D) 76 E) 6 - 76 

(2004-ÖSS) 
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V'enıuerue uzumufr 


Doıurtı rr 



m (CAB) = 1 20° 
|AB| = 1 cm 


Şekildeki [AB ışını O merkezli çembere B nokta- 
sında, [AC ışını da C noktasında teğettir. 

Buna göre, A noktasının çembere uzaklığı (en 
kısa) kaç cm dir? 


A) 2-/3 


B) 


1 


D) /3 -1 


E) 1- 


C) 

/3 


/3 


(2001 -OSS) 



Şekildeki [BO çaplı çem- 
ber, O merkezli ve [BC 
çaplı çembere B nokta- 
sında içten teğettir. 


AB doğrusu her iki çembere B noktasında 

x x _ .. I AB I , , . 

teğet olduğuna göre, A C oranı kaçtır? 


A) 


1 


B) 


1 


C) 


1 


D >! 


(2000-ÖSS) 


22 . a Şekilde, O merkezli, yarı- 

çapları 3 cm ve 5 cm olan 
iki çember verilmiştir. ABC 
ikizkenar üçgeninin A 
köşesi dıştaki çemberin 
üzerinde, kenarları da içte- 
ki çembere teğettir. 

|AB| = |AC| olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 



A) 6/3 B) 8/2 C) 9 


D) 10 E) 12 

(2000-ÖSS) 



|DC| = 9 cm 
|BC| = 8 cm 


Kenarları 9 cm ve 8 cm olan ABCD dikdörtgeni- 
nin, A köşesinden geçen O merkezli çember bu 
dikdörtgenin [BC] ve [DC] kenarlarına şekildeki 
gibi teğettir. 

Buna göre, çemberin yarıçapı aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) 2/3 B) 2/y C) 6 D) 5 E) 2 

(1999-ÖSS) 


|AC| = 20 cm 
[BD| = 9 cm 
|CD| = x 



Şekildeki [AC] çaplı çemberin, A daki teğetine ait 
B noktasını C ye birleştiren doğru, çemberi D de 
kesmektedir. Buna göre, |CD| = x kaç cm dir? 

A) 18 B) 16 C) 15 D) 14 E) 12 

(1999-ÖSS) 


25 . 



|KT| = |TL| = 8 cm 
|BM| = 2 cm 
|OP| = r 


Şekildeki, yarıçapı 2 cm olan M merkezli çem- 
ber, O merkezli, r yarıçaplı çembere B noktasın- 
da içten teğet ve O merkezli çember içindeki 
[KL] kirişine de T noktasında teğettir. 

Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı 
|OP| = r kaç cm dir? 

A) 10 B) 1 1 C) 12 D) 13 E) 14 

(1999-ÖSS İPTAL) 
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26 . 


Çemberde Uzunluk 


O 



-240 te— 


A' 

—i 


A noktasından yuvarlanmaya başlayan r yarı- 
çaplı bir çember 5 tam dönme yaparak şekildeki 
gibi A' noktasında durmuştur. |AA’| = 2407c cm 
olduğuna göre, çemberin yarıçapı r kaç cm 
dir? 

A) 30 B) 26 C) 24 D)20 E) 18 

(1998-ÖSS) 


27 . Merkezleri arasındaki uzaklık 15 birim olan, r ve 

R yarıçaplı eş düzlemli iki çember farklı iki nok- 
r "1 

tada kesişmektedir. olduğuna göre, r 

için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 1 < r < 3 B) 3 < r < 5 C)5<r<6 

D)6<r<7 E)7<r<8 

(1997-ÖSS) 


28 . 



[AD], O merkezli çemberin çapı A, D, C doğrusal 
[CB, B noktasında çembere teğet 

m(DÂB) = 30°, |CB| = 14/3 birim 

Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç birimdir? 

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 

(1 995-ÖSS) 


29 . 



Kenar uzunlukları 4 birim ve 3 birim olan bir dik- 
dörtgende, şekildeki gibi A merkezli, 1 birim yarı- 
çaplı çember yayı çizilmiştir. 

C nin, bu yay üzerinde kendisine en yakın 
olan nokta ile arasındaki uzaklık kaç birim- 
dir? 


A) 4,3 B) 4,2 C) 4 


D) 2/3 E) 3 

(1993-ÖSS) 



Şekildeki ABCD bir dikdörtgen, |AB| = a, |AD| = b 
ve O merkezli çember üç kenara teğettir. A nok- 
tasından çizilen teğet doğru, O merkezli çembe- 
re T noktasında değiyor. 

|AD| = |AT| olduğuna göre, ^ oranı kaçtır? 


A) 


B) 


C) 2 


D)/2 E) /3 

(1992-ÖSS) 


31 . 



Yukarıdaki şekilde [AB] çaplı çemberin bir T nok- 
tasından çizilen teğet doğrusu AB yi P de kesi- 
yor. 

İPBİ 


m(B) = 60°, |BT| = 6 cm ise, 


[AT 


değeri nedir? 


A)/3 B)/2 G)^Ş- D)1 E) ^ 


(1990-ÖSS) 
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yemoerae uzumuK 


BöiumiV 


32. Birbirine içten teğet iki çemberin merkezler arası 
uzaklığı 10 cm ve büyük çemberin çapı 22 cm 
dir. 

Buna göre, küçük çemberin çapı kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

(1990-ÖS3) 



Şekildeki O merkezli çembe- 
rlerin yarıçapları R ve 2R dir. 

Dıştaki çember üzerindeki 
bir noktadan içteki çembe- 
re çizilen iki teğet arasında- 
ki açı kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 


(1989-ÖSS) 


36. Şekildeki çemberlerin yarıçapları r, , r 2 , r 3 çevre- 
leri ç v ç 2 , ç 3 tür. 



olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğ- 
rudur? 

A) c < b < a B) b < c < a C)a<c<b 
D) a < b < c E) a = b = c 

(1987-ÖSS) 



iki çember de M merkezli 
[AB] kirişi küçük çembere C 
noktasında teğet ve yanda- 
ki şekilde |AB| = 6 birim 
|CM| = 1 birim olduğuna 
göre, büyük çemberin 
yarıçapı kaç birimdir? 


A) 75 B)76 C) 2/2 D) 3 E) 7TÖ 


(1 988-ÖSS) 



Yandaki şekilde, yarıçapı R 
olan O merkezli çemberin içi- 
ne, yarıçap uzunlukları r olan, 
birbirine dıştan teğet 3 eş 
çember çizilmiştir. 


OA doğrusu üç değme noktasından geçtiği- 
ne göre, ^ oranı kaçtır? 

A >İ b »İ c »İ °»İ5 

(1 986-ÖSS) 


35. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeninde |AB|=a, |AD|=b 
dir. D merkezli b yarıçaplı dörtte bir çember ile 
BC çaplı yarı çember E noktasında birbirine 
teğettir. 


d c 



Buna göre ^ oranı kaçtır? 

A) 2 B)| C) 2/3 D) 72 E) 372 

(1987-ÖSS) 




Şekildeki üç çember iki- 
şer ikişer teğettir ve mer- 
kezleri ABC üçgeninin 
köşeleridir. 


Çemberlerin yarıçapları 8 cm, 3 cm, 2 cm ise, 
üçgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 

(1983-ÖSS) 
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Çemberde Uzunluk 



Şekildeki iç teğet çemberin merkezi I ve 

|AC| = 7 cm dir. ABI, BIC ve AIC üçgenlerinin 
alanları sırasıyla 2, 3 ve 4 sayıları ile orantılı oldu- 
ğuna göre, |BC| uzunluğu kaç cm dir? 


(1 982-OSS) 


■ 


OYS SORULARI 




m (ABC) = 45° 
|OA| = 6 cm 


Şekildeki ABC üçgeninin çevrel çemberinin mer- 
kezi O dur. 

Buna göre, O noktasının [AC] ye uzaklığı kaç 
cm dir? 

A) 76 B) 72 C) 372 

D) 572 E) 672 

(1998-ÖYS) 


• Şekildeki dört çember aynı 
merkezlidir. Bu çemberlerin, 
O merkezinden geçen bir 
doğru üzerinde ayırdığı par- 
çalar birbirine eşittir. 

Buna göre, en dıştaki çemberin çevresi, en 
içtekinin çevresinin kaç katıdır? 

A) 16 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4 

(1982-ÖSS) 



a B, C, D, E çember üzerinde 
I |AB| = 9 cm 
x |BC| = 25 cm 
]AD] = x 
|DE| = 2x 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir? 

A) 873 B) 973 C)7Î7 

D) TöT E) 7lÖ2 

(1998-ÖYS) 


Şekildeki aynı (eş) merkezli iki 

/ y' \ çemberden içtekinin yarıçapı 
IJ o \ \ R = 100 m dıştakinin yarıçapı 

\Bvf V J R = 1 01 m dir. AC ve DE yay- 
p y larının uzunlukları eşit ve 404 m 

dir. 

AB yayının uzunluğu kaç m dir? 

A) 14 B) 12 C) 8 D) 6 E) 4 

(1981 -ÖSS) 


ABCD bir teğetler 
dörtgeni 

O çemberin merkezi 
m(DAB) = 120° 


Yukarıdaki şekilde |OA|=873 cm olduğuna 
göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 573 E) 773 

(1997-ÖYS) 
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O çemberin merke- 
zi 

m (ÂOC) = 90° 

8 |OB| = 4 cm 
|OB| = 3 cm 
|DE| = x cm 

Yukarıdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir? 
A)| B)J C) | D) — E)| 

(1997-ÖYS) 



Şekildeki iki çember E noktasında içten teğet ve 
içteki çemberin merkezi O dur. [AE ışını çember- 
lere E de teğet, dıştaki çemberin A, B, C nokta- 
larından geçen keseni içteki çembere L de teğet- 
tir. 

|OE| = 10 cm, 

|AO| = 26 cm, 

|LC| = 12 cm 

olduğuna göre, |BL| kaç cm dir? 

A) 13 B) 1 1 C)10 D) 9 E) 8 

(1996-ÖYS) 



O G [CH], [CH] 1 d 
|OC| = r = 10 cm 
|OH| = x cm 

Yukarıdaki şekilde, d doğrusu O merkezli çem- 
beri A ve B de kesmektedir. 

2]HB[ = |CH| olduğuna göre, |OH| = x kaç cm 

dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

(1996-ÖYS) 



ABC eşkenar 
üçgen 

|AC| = 16 cm 
|OB|=|OD|=7 cm 
|CT| = x cm 

Şekildeki merkezi [AB] üzerinde olan, O merkez- 
li, [BD] çaplı yarım çember, CD doğrusuna T de 
teğettir. 

Buna göre, |CT| = x kaç cm dir? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 

(1994-ÖYS) 



I 


8 . 



Şekildeki merkezi O, yarı- 
çapı 2 birim olan dörtte 
bir çember içine çizilen M 
merkezli, r yarıçaplı çem- 
ber [OC] ye D de, [OA] ya 
E de ve ĞÂ ya F de teğet- 


[OC] 1 [OA] olduğuna göre, |DM| = r kaç 
birimdir? 


A) 2/3-2 B)2/2-2 C)2/2-1 

D)/3-1 E)/2-1 

(1994-ÖYS) 


9. r yarıçaplı bir çember içine çizilen, bir kenar 
uzunluğu r/ 2-/3 olan bir düzgün çokgenin 
kenar sayısı kaçtır? 

A) 20 B) 18 C) 15 D) 13 E) 12 

(1994-ÖYS) 
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C G [OB, m(AOB) = 30°, |OA| = a birim 

Şekilde, A dan geçen ve merkezi [OA] üzerinde 
olan çember, OB ye C de teğettir. 

Çemberin yarıçapının |OA| = a türünden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) w B) w C) * D) § s t 

(1 993-ÖYS) 



a |BC| = 12 birim 
1 I |CA| = 15 birim 
/ |AB| = 21 birim 


Şekildeki çember, ABC üçgeninde [AC] ye C de, 
[AB] ye D de teğettir. Çemberin [BC] den ayırdığı 
kiriş |EC| = x olduğuna göre, x kaç birimdir? 

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 

(1 992-ÖYS) 


11. D c [BC] uzunluğu 4 cm 

olan ABCD dikdörtge- 
' ninin içine, şekildeki 

° gibi aralarında teğet 

° y olan üç çember çizil- 

A b miştir. Büyük çember 

dikdörtgenin üç kena- 
rına, eş olan iki küçük çember ise ikişer kenarına 
teğettir. 

Köşeleri bu çemberlerin merkezleri olan 
üçgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 2/2 B)3/2 C) 2/5 D) 2 E) 3 

(1 993-ÖYS) 



O G BC 
|AB| = 4 birim 
|BC| = 3 birim 


Şekilde, O merkezli çember ABC dik üçgeninin 
yan kenarlarına E ve F de teğettir. 

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


(1992-OYS) 



Merkezi B, yarıçapı 3 birim olan küçük çember; 
merkezi A, yarıçapı 5 birim olan büyük çembere, 
şekildeki gibi, O da teğettir. [AC], büyük çembe- 
rin [OA] ya dik bir yarıçapıdır. 

Büyük çember C de içten teğet, küçük çem- 
bere D de dıştan teğet olan üçüncü çemberin 
r yarıçapı kaç birimdir? 

A) 1 B)2 C)f D)f E)f 

(1 993-ÖYS) 


15. [AB] çaplı O merkezli yarım çember, H G [AB] 

E, F, K yarım çember üzerinde 

K H G [AB] 

[HK] 1 [EF] 

eZ — [HK j ± [AB] 

! 2 a J |KL|=|LH| = 2 birim 

A H B | LF | - 3 b j rim 

|EL| = x birim 

Yukarıdaki verilere göre, |EL| = x kaç birimdir? 

A) 8 B) 6 C) 4 D) 3/2 E) 2/3 

(1 992-ÖYS) 
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Kenar uzunlukları a ve b olan bir ABCD dikdört- 
geninde bir çember [BC] ye B de, [AC] ye E de 
teğettir. 

|AD| = |AE| olduğuna göre, -j- oranı kaçtır? 

A)f B)| C)| D)/2 E)/3 


A merkezli ve B den geçen çember [BC] yi ayrı- 
ca D noktasında kesiyor. [CD] kaç birimdir? 

A) f B >î °>t D >f E ) 2 

(1990-ÖYS) 


(1991 -ÖYS) 



[AB] çaplı yarım çember 
|AT| = 3 birim 
|TB| = 2 birim 

Şekildeki O merkezli çember [AB| ye T de, ÂB ye 
S de teğettir. 

Buna göre, bu çemberin yarıçapı kaç birim- 
dir? 

A) 1,0 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,6 E) 1,8 

(1991 -ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde, A merkezli ve 2 birim yarı- 
çaplı çembere, AB doğrusuna ve BD doğru- 
suna teğet olan çemberin yarıçapı kaç birim- 
dir? 

A) 3,5 B)3 C) 2,5 D) 2 E) 1,5 

(1990-ÖYS) 


18. D k e c ABCD bir dikdörtgen 

f |AB| = 17 birim 
|BC| = 10 birim 
KGB, A merkezli çem- 

A 17 B ' 

ber yayı, GFCE bir kare 

Yukarıdaki şekilde KGB yayı A merkezli bir 
çember yayı olduğuna göre, GFCE karesinin 
bir kenarı kaç birimdir? 

A) 1 B) 1 ,5 C) 2 D) 2,5 E) 3 

(1990-ÖYS) 




|AB| = 4 cm 

|AC| = 3 cm 

, AB l AC 

v DE//BC 
c 


Yukarıdaki şekilde [DE] çaplı yarı çember [BC] ye 
F de teğet ve D, E kenarlar üzerindedir. 


Bu bilgilere göre yarı çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


(1 989-ÖYS) 
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d ıs c ABCD yamuk 
|AB| = 39 cm 

13 1 1 

|CD| = 18 cm 

a 39 b |BC| = 13 cm 

|DA| = 20 cm 

Şekildeki r yarıçaplı eş çemberler birbirine ve 
üçer kenara teğettir. 

Bu bilgilere göre r kaç cm dir? 

A) 6 B) 5,5 C) 5 D) 4,5 E) 4 

(1 989-ÖYS) 


Bir kenarı 4 cm olan eşke- 
nar bir üçgenin kenarları 
üzerinde, köşelerden uzak- 
lıkları 1 er cm olan 6 nokta 
alınıyor. 


Bu noktalardan geçen çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 

A) /2 B) /3 O yi D) E) 2 



25. Aşağıdaki şekilde ABDE kirişler dörtgenidir. 

^ -v. |FB| = 2 cm 

|BD| = 6 cm 

\ |DC| = 2 cm 

|ce| = 1 cm 

B 

AD, BE, CF doğruları T noktasında kesişiyor. 
|AF| kaç cm dir? 

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7 

(1 986-ÖYS) 



(1 989-ÖYS) 


Yukarıdaki şekilde O merkezli ve |OA| = 1 cm 
yarıçaplı yarı çember C ve D noktalarıyla üç eşit 
parçaya ayrılmıştır. A merkezli ve |AC| yarıçaplı 
çember ile B merkezli ve |BD| yarıçaplı çember 
yayları E noktasında kesişmiştir. 

|OE| kaç birimdir? 

A)/2 B)| C)/3 D)| E) 2 

(1 986-ÖYS) 



ABCD bir dörtgen 
d |AB| = a 
|BC| = b 


EC yayı: B merkezli çeyrek çember yayı 
EF yayı: A merkezli çeyrek çember yayı 
FG yayı: D merkezli çeyrek çember yayı 
Yukarıdaki verilere göre, |CG| kaç birimdir? 
A) a -2b B) 2a - b C)2(a-b) 

D) 3a - 2b E) 2a - 3b 

(1987-ÖYS) 

YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


27. Aşağıdaki şekilde AB // CD, 0 1 ve 0 2 yarı çem- 
berin merkezidir. 


c i o 2 i D 



A 1 o, 1 B T 

|AB| = |CD| = 2 birim 
S noktasında çemberler teğet 
T noktası, AB nin çembere teğet olduğu nokta 
|BT| kaç birimdir? 

A) | B)^l C)/3-1 

□) ^ E)1 

(1 986-ÖYS) 
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A) 6/2 


Yandaki şekilde, ABC 
üçgeninin çevrel çemberi 
\ ve A noktasındaki AT teğeti 
| veriliyor. TAB açısının ölçü- 
j sü 60°, AD 1 BC ve |AD| = 
6 cm olduğuna göre, |AC| 
kaç cm dir? 


B) 5/3 


C)4/3 


(1985-ÖYS) 



Şekildeki R 1 , R 2 yarıçaplı 0 1 , 0 2 çemberleri dış- 
tan teğettir. Ortak dış teğetin uzunluğu 8 birim 
olduğuna göre R 1 . R 2 çarpımı kaçtır? 

A) 16 B) 12 C) 8 D) 6 E) 4 

(1 982-ÖYS) 


USS SORULARI 



Yukarıdaki O, O' çemberi A noktasında teğet iki 
çemberdir. T, T bu iki çemberin dış-ortak teğet- 
lerin değme noktalarıdır. |TE| = a, |T'E'| = b oldu- 
ğuna göre, |TT| uzunluğunun a, b ye bağlı 
olarak değeri nedir? 


A) 4(a - b) B) a + : 

™ Ş(a + b ) 


C)f + b 


E) a + b 


(1 984-ÖYS) 


© Yandaki çizimde, I. 

ve II. çemberler bir- 
biriyle özdeştir. Bu 
çemberler, A ve C 
noktalarında dış 
çembere, B nokta- 
sında da birbirine 
teğettir. Dış çember 
içine her iki çemberi de kesecek biçimde çizile- 
cek III. bir çemberin, bu iki çemberden eşit 
parçalar ayırabilmesi için hangi özelliği taşı- 
ması yeterlidir? 

A) Merkezinin, I. ve II çemberlerin ortak teğeti 
üzerinde olması 

B) Çapının, dış çember çapının yarısına eşit 
olması 

C) I. ve II. çemberlerle aynı büyüklükte olması 

D) Dış çembere teğet olması 

E) Dış çemberin merkezinden geçmesi 

(1 980-ÜSS) 



Yukarıdaki şekilde, ABCD bir teğetler dörtgeni, 
ABED bir paralelkenardır. 

|AB| = 8 cm, 

|DC| = 5 cm olduğuna göre, BEC üçgeninin 
çevresi kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 

(1 983-ÖYS) 



Verilen şekilde |BC| = 20 cm ve H, yüksekliklerin 
kesim noktasıdır. |BH| = 9 cm, |HE| = 4 cm ve 
[BC] nin orta noktası K olduğuna göre, |KH| kaç 
cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 

(1 980-ÜSS) 
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9. Çevrel çemberinin yarıçapı R olan ABC üçge- 
ninde mA = 30° ise, a rıın uzunluğu nedir? 


D)^R 


C)^r 


(1976-ÜSS) 


1 0. İç teğet çemberin yarıçapı 2 cm olan eşkenar 
üçgenin kenar uzunluğu kaç cm dir? 


A) 4/3 


B) 2/3 


C)6/3 


B) 10/2 


D) ^3- E) 3/3 

(1976-ÜSS) 

1 1 ■ Her birinin yarıçapı 5 

/ \f \ cm olan dört çem- 
/( °4° I °°ı J\ ber, şekildeki gibi 

y y \ birbirine dıştan teğet 
f n, I ve hepsi birden bir 

\ I o ° | »o / büyük çembere 

J \ / içten teğettir. Büyük 

çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 

A) 5/2 B)10/2 C)^/2 

D)5(/2-l) E)5(/2+l) 

(1976-ÜSS) 

12 . Bir dairenin içine, köşeleri bu dairenin çevresi 
üzerinde olacak şekilde bir dikdörtgen çiziliyor. 

Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Dikdörtgenin kısa kenarı dairenin yarıçapına 
eşittir? 

B) Dikdörtgenin uzun kenarı dairenin çapına 
eşittir. 

C) Dikdörtgenin bir köşegeni dairenin çapına 
eşittir. 

D) Dikdörtgenin çevresi dairenin çevresine eşit- 
tir. 

E) Dikdörtgenin çevresinin yarısı dairenin çapı- 


na eşittir. 


13. Yarıçapı 5 cm olan daire şeklindeki bir kar- 
ton, merkezinden 2 cm uzaklıktaki bir nokta- 
ya saplanan toplu iğne etrafında döndürülür- 
se, toplu iğneye göre en yakında ve en uzak- 
ta olan iki noktanın yörüngenleri ne olur? 

A) Yarıçaplı 3 cm ve 7 cm olan iç içe iki çem- 
ber. 

B) Uzun ekseni 7 cm, kısa ekseni 3 cm olan bir 
elips 

C) Yarıçapları 7 cm ve 5 cm olan yanyana iki 
çember 

D) Yarıçapları 5 cm olan çakışık iki çember 

E) Düzgün olmayan iki geometrik şekil 

(1975-ÜSS) 


14. Değişken bir yamuğun bütün kenarları sabit bir 
çembere teğettir. Bu yamuğun yan kenarlarını 
çap kabul eden çemberler... 

A) kesişmezler. 

B) farklı iki noktada kesişirler. 

C) teğettirler. 

D) diktirler. 

E) orta tabanı kuvvet ekseni kabul ederler. 

(1975-ÜSS) 



Şekle göre, yarıçapı r 
olan dörtte bir çember 
ile d 1 ve d 2 doğrusuna 
teğet olan çemberin R 
yarıçapı ne olur? 


A) (/2-l)r B) /2r 
D) 2/2r 


(1975-ÜSS) 


C)(/2 + 1 )r 


(1975-ÜSS) 
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B a O C D 

Şekilde, AD doğrusu merkez O ve yarıçapı a olan 
çembere A noktasında teğettir. 

|AB| = |AD| = x ise, x in değeri ne olmalıdır? 

A) a B) a/2 C) ~ 

D) a/3 E)(/5-l)j 

(1975-ÜSS) 

17. Çapı 26 cm olan bir çemberin içine tabanları 
24 cm ve 10 cm olan bir yamuk çiziliyor. 

Merkez yamuğun içinde olduğuna göre yamu- 
ğun alanı kaç cm 2 dir? 

A) 109 B) 130 C) 260 D)289 E) 320 

(1975-ÜSS) 


Çemberde Uzunluk 

20. Bir daire içine çizilen ABC üçgeninin A açısının 
açıortayı, daireyi E noktasında kesiyor. E nokta- 
sı BC nin ortası olan D ile birleştirildiğine 
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru- 
dur? 

A) DE, BC ye eşittir. B) | DE | = 

C) |DE| X |BC| D) |DE | = 

E) DE//AC 

(1970-ÜSS) 

21 . Bir üçgenin kenarlarını çap olarak kabul eden 
üç çemberin kuvvet merkezi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ağırlık merkezi 

B) Ortosantr 

C) Çevrel çemberin merkezi 

D) İç teğet çemberin merkezi 

E) Dış teğet çemberlerden herhangi birinin mer- 
kezi 

(1969-ÜSS) 



A) 2 B) 1 


Şekilde 
|AH| = 1 , 

|HD| = 3, 

[DC| = 6, 

D |CB| = 5 olarak veriliyor. 

|BE| nin değeri nedir? 
C) 3 D) 4 E) 5 

(1974-ÜSS) 



Şekildeki ABC üçgeninde çevrel çemberin 
yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? 

a \ ^5 63 r^\ 35 r,, 45 63 


A)f B)f 


°)f E)f 


(1971-ÜSS) 


/ 5 / 

V 2 \ 

( °4r 

o 

ro 


Şekildeki [O., A] X [0 2 A] ve |0.,A| = 5, |0 2 A| = 12 
dir. |MN| nin uzunluğu nedir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

(1967-ÜSS) 



D C 

Şekilde görülen üçgende |BC| = 8 cm, 

|AC| = 5 cm, |AB| = 7 cm olduğuna göre, 
jDC| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

(1966-ÜSS) 
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24 . İki çemberin yarıçapları sırasıyla 2 cm ve 4 cm 
dir. 

Bu iki çemberin birbirini dik kesmesi için mer- 
kezleri arasındaki uzaklık aşağıdakilerden 
hangisine eşit olmalıdır? 

A) 5/5 B) 4/5 C) 5/3 

D) 5/2 E) 2/5 

(1966-ÜSS) 


YGS 
1. E 
LYS 


CEVAPLAR 


1. A 

7. A 

2. D 

8. C 

3. E 

4. E 

5. A 

6. D 

ÖSS 

1 . c 

2. D 

3. D 

4. D 

5. E 

6. A 

7. D 

8. B 

9. E 

10. B 

11. A 

12. A 

13. D 

14. B 

15. B 

16. D 

17. E 

18. C 

19. C 

20. A 

21. B 

22. E 

23. D 

24. B 

25. A 

26. C 

27. B 

28. A 

29. C 

30. A 

31. E 

32. A 

33. C 

34. E 

35. D 

36. E 

37. B 

38. C 

39. E 

40. E 

41. E 


ÖYS 

1. c 

2. E 

3. A 

4. A 

5. E 

6. C 

7. C 

8. B 

9. E 

10. D 

11. A 

12. E 

13. A 

14. A 

15. C 

16. E 

17. B 

18. C 

19. B 

20. B 

21. B 

22. A 

23. C 

24. C 

25. B 

26. A 

27. C 

28. C 

29. E 

30. C 

31. A 

üss 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. A 

7. D 

8. C 

9. E 

10. A 

11. E 

12. C 

13. A 

14. C 

15. C 

16. D 

17. D 

18. A 

19. B 

20. C 

21. B 

22. D 

23. C 

24. E 


YGS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 

1. I.yol 

M(0, 2), 0(0, 0), A(x, y) ve 
|AM| = |AO| = 2 br olduğuna göre, 


(x-0)+( 


/(x-0) 2 + (y-0) 2 


x 2 + y 2 - 4y + 4 = x 2 + y 2 
-4y + 4 = 0 
4y = 4 

y = 1 ve |AO| = 2 

/(x-0) 2 +(y-0) 2 =2 
/x 2 + 1 2 =2 
x 2 + 1 = 4 


x = /3 br bulunur. 



|AM| = |AO| olduğu için 

|MK| = |KO| = 1 br dir. 
A 

AMK den 
2 2 = x 2 + I 2 
x 2 = 3 

x = /3 br bulunur. 


Yanıt E 
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LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



|AD| = |AB| = 6 cm dir. (Çemberin teğetleri) 
ABC 'de |BC| = 8 cm dir. (6 - 8 - 10 üçgeni) 
|OB| = |OD| = r olsun. 

|OC| = |BC| - |OB| = 8 - r olur. 

OCD ‘de Pisagor Teoreminden; 

(8 - r) 2 = r 2 + 4 2 
64-16r + r 2 = r 2 + 16 
16r = 64 - 16 
1 6r = 48 

r = 3 cm bulunur. 

Yarım çemberin çevresi ise, 

2îtr 27r.3 67t c . ... 


- = 37t bulunur. 


Yanıt A 




A merkezli 3 br 
yapıçaplı çember 
çizildiğinde 


[AC| = |AD| = 3 br ve 

[AK] 1 [CD] çizildiğinde, |CK| = |DK| olur. 

ADK'de Pisagor teoreminden; 

|AD| 2 = |AK| 2 + |DK| 2 => 3 2 = 2 2 + |DK| 2 
=> |DK| = /5 br dir. 
|CK| = |DK| = /5 br => |CD| = 2/5 br 


h . D/ M . \E . 

7*^7 — 0 

d Y/T 
yi'jb ' 


l c 

: i 



C merkezli ve 2/5 br yarıçaplı çember çizildi- 
ğinde 

|CE| = |CD| = 2/5 br olur. 

[CM] _L [DE] ve |DM| = |EM| dir. 

CDM 'de Pisagor teoreminden 
|CD| 2 = |CM| 2 + |DM| 2 
=> (2/5 ) 2 = 2 2 +| DM | 2 
=> 20 = 4 + |DM| 2 
=> |DM| = 4 br bulunur. 

|DE| = 2|DM| 

= 2.4 

= 8 br olur. 

Yanıt D 
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Çemberde Uzunluk 

3. 


Bölüm 17 



OM uzunluğu birleştirildiğinde açıortay olur. 

MT X OT olduğu için 

MOT üçgeni 30° - 60° - 90° üçgeni olur. 

60° nin karşısı cm ise 

|OT| = 2 cm ve |OM[ = 4 cm bulunur. 

Dairenin yarıçapı ise 
|OK| = |OM| + |MK| 

= A + 2/3 cm dir. 

Yanıt E 


4. I. vol 


Sinüs teoreminden, 
a „ . 3 


sin A 


= 2.r = 


= 2r 


- = 2r 


sin 60° 

3 

' JM. 

2 

>r = -/3^ emdir. 


II. vol 



m (65) = 120° dir. (Çevre açı) 
m(BOC) = 120° olur. (Merkez açı) 



r./3 =3 

r = /3 cm olur. 


Yanıt E 



[OK] X [AC], [ML] X [AC] 
çizildiğinde, 

A A 

AOK - AML (AA Benzerlik 
Teoremi) 

|AO| [OK] 

|AM | | ML | 

|AO| 2 
|AO |+ 10 ” 8 

=> 4|AO| = |AO| + 10 

=> 3|AO| = 10 

=> | AO |=-^- cm olur. 


[BC] kenarına ait yükseklik ise 
|AT| = |AO| + |OM| + |MT| 

= y cm bulunur. 


Yanıt A 



[DE] // [BC] ise 

ADE ~ ABC (AA Benzerlik 
Teoremi) 

|AD 1 IDE] 

I AB | |BC | 

10 - x y 
5 


10 

2y + x = 1 0 


(D 


BCED teğetler dörtgeni olduğuna göre, 
|DE| + |BC| = |BD| + |CE| 
y + 5 = x + x 

2x - y = 5 (II) 

(I) ve (II) ortak çözümünden 
2y + x = 10 

2 /2x - y = 5 => 2y + x = 1 0 
4x - 2y = 10 


5x = 20 

x = 4 cm bulunur. 

Yanıt D 
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[AD] X [BC] dir. (Çapı gören çevre açı 90° olduğu 

için) 

A 

ABC de Öklit teoreminden 


|AD| 2 = |BD| . |DC| 
= 9.4 
= 36 

|AD| = 6 cm olur. 


A(ABC) = l BC '-' AD l 


2 

(9 + 4). 6 


= 13.3 

= 39 cm 2 bulunur. 


Yanıt A 



Çevre uzunluğu 
2 71 r = 2 îi . 3 

= 6ti cm olur. 


Yanıt C 


Çemberde Uzunluk 


2 . 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . 



m (ABD) = m(ACD) = 90° 
dir. (Çapı gören çevre açı) 

m(ÂHB) = m(CHD) = 60° 


olur. 

m(CDH) = 30° dir. 


ABH de |BH| = 2 cm ise |AH| = 4 cm olur. 
A 

CDH de |DH| = 2 cm ise |CH| = 1 cm olur. 


(30° - 60° - 90° üçgenleri) 
|AC| = 4 + 1 = 5 cm bulunur. 


Yanıt C 



ABC dik üçgeninde |AC| = 3 cm ve |AB| = 4 cm 
ise |BC| = 5 cm olur. 

Çemberin yarıçapı 3 cm olduğu için 
|AD| = 3 cm ve |AF| = 3 cm dir. 

|BD| = |BA| - |DA| 

= 4-3 
= 1 cm dir. 

Çemberin dışındaki B noktasına göre kuvvet 
alınırsa 

|BD|.|BF| = |BE|.|BC| 

=> 1.(1 + 3 + 3) = x.5 
=■ 7 = 5x 

7 cm oıur. 

Yanıt D 


x = -p cm olur. 

O 
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Çemberde Uzunluk 
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Bölüm 17 


Çemberde Uzunluk 


8 . D 3 L 





TPO dik üçgeninde Pisagor teoremine göre 
|PT| 2 = |PO| 2 - |OT| 2 = 6 2 - 2 2 = 32 
|PT| = 4/2 cm olur. 

[OT] // [BR] olduğundan (PTO) ~ (PRB) dir. 

Buna göre, j PT [ ■ = 1151 
|PO| |OB | 

A x 4 nr 
^~6~ = 2^ X= 3' /I Cm 


Yanıt A 





°ı 0 2°3 bir eşkenar üçgen ve M noktası da bu 
üçgenin ağırlık merkezi olur. 

K0 2 M bir 30° - 60° - 90° üçgeni 


|K0 2 | = r ve |M0 2 | = r + 1 ise 


|K0 2 |=^.|M0 2 | 

^r = ^.(r+1) 

=> 2r = /3.r + <f3 
=>2r-/3.r = /3 
=» r(2 - /3) = -/3 
r _ 73 _ 73(2 + 73) 

2-73 4-3 

(2 + /3) 

=>r = 2/İ3+3 cm olur. 


r = ^.(r+1) 



|OH| - |OL| = |DK| = |KA| = 3 cm dir. 

Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların toplamı 

eşit olacağı için 

|BC| + |AD| = |AB| + |DC| 

=> 10 + 6 = |AB| + |DC| 

=> 16 cm = |AB| + |DC| dir. 


(ABC D) = 


([ AB 1 + 1 DC |) . [ AD 1 


16.6 

2 

= 48 cm 2 bulunur. 


o 

f 

R-40J i X. R 


Yanıt B 




Lastiğin yarıçapı R olsun. 

[OC] ± [AB] çizilirse 
|AC|=|CB|=-~ ^. = 60 cm, 

|OC| = R - 40 olur. 

OCB dik üçgeninden 

|OB| 2 = |OC| 2 + |CB| 2 

=> R 2 = (R - 40) 2 + 60 2 

=> R 2 = R 2 - 80 R + 1600 + 3600 

=> 80 R = 5200 

=> R = 65 cm bulunur. 


Yanıt D 


Yanıt E 
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Çemberde Uzunluk 



|0D| = 1 ve |0A| = 2 cm olduğu için 
AOD, 30° - 60° - 90° üçgenidir. 
|AD|=^.|AOr=/3 cm dir. 

ABC eşkenar üçgen olacağı için çevresi 
|AB| + |BC| + |AC| 

=*2/3+2/3+2/3 
=> 6/3 cm bulunur. 

Yanıt B 


Bölüm 17 



[OE] J. [AC] ve |OE| = |OB| = r olsun. 

[AC] karenin köşegeni olduğu için 

m(OÂE) = 45° ve |AE| = |OE| = r olur. 

|AO|=/2.|OE|= r/2 dir. 

Mİ = I^2±I = /2+1 bulunur. 

|OB | r 

Yanıt A 


Bölüm 17 



|PL| = 2 cm ve |PM| = 1 cm olsun. 

|OK| = r - 1 cm ve |PK| = 2 - r cm dir. 

OPK dik üçgeninden 

|OP| 2 = |OK| 2 + |PK| 2 

=> r 2 = (r — 1 ) 2 + (2 — r) 2 

=>r 2 -6r + 5 = 0 
/\ 

-5 -1 

=* ( r — 5)(r — 1) = 0 

=> r 1 = 5 ve r 2 = 1 bulunur. 

=>5 + 1 = 6 cm dir. 

Yanıt B 


Çemberde Uzunluk 


16. 



|KC| = |CM| = r ise |LB| = |BM| = r dir. 

M noktasına göre çemberin kuvveti alınırsa; 

|MT| . |MA| = |ML| . |MK| 

=> r . |MA| = 2r . 2r 
=> |MA| = 4r bulunur. 
A(A -r c) ,]BOMMM = 2!^r 

= 4 r 2 olur. 

Yanıt D 



AKO üçgeninden 
|AO| 2 = |AK| 2 + |KO| 2 
(2R - r) 2 = r 2 + |KO| 2 (*) 

KOL üçgeninden 

|OL| 2 = |KL| 2 + |KO| 2 

(R + r) 2 = (R - r) 2 + |KO| 2 dir. («) 

(*) ve (**) birlikte çözülürse 

|KO| 2 = (2R - r) 2 - r 2 = (R + r) 2 - (R - r) 2 

4R 2 - 4Rr + r 2 - r 2 = R 2 + 2Rr + r 2 - R 2 + 2Rr - r 2 

4R 2 - 4Rr = 4Rr 

4R(R - r) = 4Rr 

R-r = r=>R = 2r olur. 

Yanıt A 
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|BK| = |BT| dir. 

|AK| 2 = |AD| . |AE] 

=> x 2 = 1 . (1 + 5) 

=> x = /6 cm dir. 

|CT| 2 = |CE| . |CD] 

=> y 2 = 3 . (3 + 5) 

=> y = 2/6 cm olur. 

|BC| - |BA| = |BT| + y - (|BK| + x) 

= y-x 

= 2-/6-/6=/6 cm bulunur. 

Yanıt D 


\ 

YGS - LYS " GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 




m (ÂCB) = m (ADB) =90° 

|AB| 2 = |AC| 2 + |CB| 2 
=> 10 2 = 8 2 + |CB| 2 
=> |CB| = 6 cm dir. 

|EB| 2 = |EC| 2 + |CB| 2 
= 4 2 + 6 2 

|EB[=2/T3 cm bulunur. 

E noktasına göre kuvvet alınırsa; 
|ED| . |EB| = |EA| . |EC| 


x.2/Î3=4.4 
8 _ 8/Î3 
/13" 13 


cm bulunur. 


Yanıt B 
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17. d 



|AD| = |AE| = |AB| dir. (Yarıçap uzunlukları) 

|BC| = jBA| = |BE| dir (Yarıçap uzunlukları) 

AEB bir eşkenar üçgen ve BEC bir ikizkenar 
üçgen olur. 

x = 1 80 ° 2 ~ 3 Q°- = 75° bulunur. 

Yanıt E 
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Çemberde Uzunluk 


18. f A ' 


/ t/YvU\ 

8 / L \ 8 

/ A oY* \ 

4/I * K4 ' 


r E r /o 2r 


Bölüm 17 


D 4 p 4 ° 

ABC eşkenar üçgen olduğu için bir kenarı 8 cm 
dir. 

|BP| = |PC| = 4 cm dir. 

|CM| = |MA| = 4 cm olur. 

|LM| = b olsun. |AL| = 4 - b ve |TL| = b olur. 

|KN| = a olsun. |AK| = 4 - a ve |KT| = a olur. 

AKL üçgeninin çevresi; 

|AK| + |KL| + |LA[ = 4- a + a-f-b + 4- b 
= 8 cm bulunur. 

Yanıt C 



|OB| = |OA| = |OF| = 4 cm dir. 

F den [AB] ye dik indirilirse 
|KB[ = |FC| = 2 cm olur. 

|OK| = |OB| - |KB| = 4 - 2 = 2 cm olur. 

OFK üçgeninde x = 2/3 cm bulunur. 

A(ABCD) = |AB| . |CB| = 8.2/3 = 16/3 cm 2 
bulunur. 

Yanıt C 


[ED] _L [AC] ve [AB] _L [BC] dir. 

D§C ~ BAC 
jDEj |EC | 

I ba I [AC| 

r 3r |AB| 1 . 

| BA | ~ | AC | ^ | AC | ~ 3 ° IUn 


|OK| = 3 cm ve 
|AO| = 5 cm ise 
|AK| = 4 cm olur. 
|MC| = x olsun. 


AKO ~ AMC 
]KOJ._jAKj_ 3_4 
|MC | |AM|^x"8 

=*x = 6cm bulunur. 

|BC| = 2x = 2.6 = 12 cm dir. 




(/fy 


A V 

ej\ _ 


. c 


Yanıt B 


Yanıt E 


23. p 9-r M r 


120° ı\ 30 P 


[OB] 1 [AB] ve 

[OC] X [AC] dir. 
|OB| = |OC| ve 
|AB| = |AC| dir. 


AOB üçgeni bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu 
için 

|AB| = 1 ise (30° nin karşısı) 

|AO| = 2 cm ve |OB| = r = /3 cm bulunur. 

A nın çembere en yakın noktası K olduğu için 
|AK| = |AO| - [KO| 

= 2-/3 cm bulunur. 

Yanıt A 


\ 

A^r K B 

|OL| = |MC| = r ise |DM| = |AK| = 9 - r olur. 

|OM| = |LC| = r ise |LB| = |OK| = 8 - r dir. 

AOK üçgeninde 

=* |AO| 2 = |AK| 2 + |OK| 2 

=!> r 2 = (9 - r) 2 + (8 - r) 2 

=> r 2 = 81 - 18r + r 2 + 64 - 16r + r 2 

=>r 2 -34r+ 145 = 0 
/\ 

-5 -29 

=> (r - 5) . (r - 29) = 0 

=> r = 5 veya r = 29 olur, r = 5 cm dir. 


Yanıt D 
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151 









|AB| = 22 cm ise 

|A0 2 | = |0 2 B| = 1 1 cm dir. 

|0 1 0 2 [ = 10 cm olduğuna göre, 

İAOJ = |A0 2 | - |0 1 0 2 | 

=j 1 1 - 1 0 = 1 cm dir. 

Küçük çemberin çapı = 2 . 1 = 2 cm olur. 

Yanıt A 

YGS - LYS » GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 
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Çemberde Uzunluk 


33 . 


A 

|OB| = |OC| = R ve |OA| = 2R dir. 

|AB| = |AC| olduğu için 
AOB ve AOC üçgenleri eştir. 

|QB |= ^ olduğu için m(BAO) = 30° dir. 

m(BÂC) = 30° + 30° = 60° olur. 

Yanıt C 

34 . 


|AC|=|CB|=-^-L = 3 br ve |MA| uzunluğu 
büyük çemberin yarıçapıdır. 

|MA| 2 = |AC| 2 + |CM| 2 
= 3 2 + 1 2 

|MA|=/lO^ br bulunur. 

Yanıt E 









YGS - LYS » GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 






Çemberde Uzunluk 



A(AIC) = 4S = => S = 

t— O 

A(BIC) = 3S = => S = ^ 

=>-~ = ^=>x = ^- cm olur, 
ou 4 

Yanıt E 



En dıştaki çemberin yarıçapı = 4r 

En içteki çemberin yarıçapı = r 

2ît.4r a j . 

-= — = 4 kat>d>r. 

27t.r 

Yanıt E 


Bölüm 17 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



m(ÂC) = 90° ve m(ÂOC) = m(ÂC} = 90° dir. 
[OH] 1 [AC] çizilirse |AH| = |HC| = |OH| olur. 

|AO| = |OC| = 6 cm ise, |AC| = 6/2^ cm dir. 

| OH | = = 3 42 cm olur. 

Yanıt C 



A noktasına göre kuvvet alı- 
nırsa 

|AB| . |AC| = |AD| . |AE| 

=*■ 9 . 34 = x . 3x 

=> x 2 = 1 02 

=» x = -/ 102 cm olur. 


Yanıt E 



m(B'C) | OB | 
m(ÖE) " İ° D I 
x 100 
404 _ 101 ~ 


400 m dir. 


m (ÂB) = m(AC)-m(6c5 
= 404 - 400 
= 4 m bulunur. 


Yanıt E 



[OE] X [AD] ve [OF] X [AB] çizilirse 
m (EOF) =60° olur. 

AEO bir 30° - 60° - 90° üçgenidir. 

|OEj=r = ^.|AO|=^.873 =12 cm olur. 

Yanıt A 



c 


OEB üçgeninde |EB| = 5 cm dir. 

|EC| = |OC| - |OE| 

= 4-3 
= 1 cm dir. 

E noktasına göre kuvvet alınırsa 

|ED| . |EB| = |EC| . |EF| 

=> x . 5 = 1 . (3 + 4) 

^x = 7 cm bulunur, 
o 

Yanıt A 



AOE dik üçgeninden 
|AE| 2 + |OE| 2 = |AO| 2 
|AE| 2 + 1 0 2 = 26 2 => |AE| = 24 cm olur. 

|AE| = |AL| = 24 cm dir. 

Büyük çemberde A noktasına göre kuvvet alınır- 
sa, 

|AE| 2 = |AB| . |AC| 

24 2 = x . (24 + 12) => x = 16 cm dir. 

|BL| = |AL| - |AB| = 24 - 16 = 8 cm olur. 

Yanıt E 


Çemberde Uzunluk 



|OB| = |OC| = 10 cm 

|HB|=İ^Ü = ^x = 5 + f 

OHB dik üçgeninden 
|OB| 2 = |OH| 2 + |HB| 2 
- 10 2 = x 2 + ( 5+ |) 2 

2 

=> 1 00 = x 2 + 25 + 5x + 

4 

=jx 2 + 4x-60 = 0=jx = 6 cm olur. 

Yanıt C 



[DM] uzunluğu çizilirse m(DMB) = 90° olur. 
(Çapı gören çevre açı 90° dir.) 

DMB bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 
|BM | = -^j— = 7 br olur. 

|MC] = |BC| - |BM| 

= 16-7 
= 9 br dir. 

C noktasına göre kuvvet alınırsa, 

|CT| 2 = |CM| . |CB| 
x 2 = 9 . (9 + 7) 
x = 3 . 4 = 12 br olur. 

Yanıt C 
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Çemberde Uzunluk 


Bölüm 17 



= 2 br ve 
= |0F| - |MF| 

= 2 - r br dir. 

= |D0| = r br ise 
I ikizkenar dik üçgeninden 
= /2.r 

- = 2(/2 -l) = 2-/2 -2 br olur. 



|0 1 D| = )0 1 A| = |0 1 C| = r ve 
[0 1 C] J_ [OC] dir. 

0C0 1 bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 
100,1 = 2 br olur. 


a = 3r ise r = tür. 

O 


Yanıt D 


Yanıt B 




r = 1 için 


br olur. 


AOB üçgeninde Kosinüs teoremi uygulanırsa, 

[AB] 2 = |OA| 2 + |OB| 2 - 2 . |OA| . |OB| . cosa 

=>2-/3 =1 +1-2.1.1, cos a 

=? cos a = => a = 30° dir. 

O hâlde, çokgenin bir dış açısı 30° dir. 

360° 

— = 30° => n = 12 kenarlı bir çokgendir. 



0 1 merkezli çemberin yarıçapı 2 br, 0 2 ve 0 3 
merkezli çemberlerin yarıçapları ise 1 br dir. 

10,021 = 10,031 = 2 + 1 =3 br, 

|0 2 0 3 | = 1 + 1 = 2 br olur. 

O, K0 2 üçgeninde 

=^|0,0 2 | 2 = |0,K| 2 + |0 2 K| 2 

=> 3 2 = |0,K| 2 + I 2 =+ |0,K| = 2/2 br, 


,( 1 + 1 ). 2/2 „ 
I- = 2/2 br 2 


bulunur. 


Yanıt E 


Yanıt A 
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Çemberde Uzunluk 


Bölüm 17 



|CB| = |DA| = |CE| = b dir. 

|AD| = |AE| = b olduğuna göre, 

|AC| = 2 b bulunur. 

IAC I 

ADC üçgeninde = | AD | olduğu için 
30° - 60° - 90° üçgenidir. 

|DC|=^.|ACba = ^.2b 

=> a = v/3 b 

=>-Ş- = -/3 olur, 
b 

Yanıt E 



Karenin bir kenar uzunluğu x olsun. 

|AG| = |AB| = 17 br 

|MB| = |GF| = x ve |AM| = 1 7 - x tir. 

|CF| = x ve |BF| = |MG| = 1 0 — x olur. 

AGM dik üçgeninden, 

|AG| 2 = |AM| 2 + |GM| 2 
=> 1 7 2 = (1 7 - x) 2 + (1 0 - x) 2 
=> x 2 - 27x + 50 = 0 

=> x = 2 veya x = 25 tir. x = 25 olamayacağı için 
x = 2 br olur. 

Yanıt C 



Yarım çemberin merkezi K olsun. 

Çap uzunluğu 5 br ise 

|KB|=| br ve 

I KT 1= ~ — 2 = ~ br dir. 

| KO | = | KS I - 1 | 

5 ı . 

= __ r br olur. 

OKT dik üçgeninden 

0 

r = — = 1,2 br bulunur. 

Yanıt B 



ABC üçgeninde 
|AH| . |BC| = |AB| . |AC| 

=> |AH| .5 = 3.4 

|AH | = — - cm olur. 

O 

|BH| = |HD| dir. 

(Merkezden kirişe inilen dikme, kirişi ortalar.) 
ABFI üçgeninden 
|AB| 2 = |AH| 2 + |BH| 2 

= , 3 2 = (^-) +| BH | 2 => | BH |= ~ cm ve 
|DC| = |BC| - |BD| 

= 5-2.-| 

O 

= -|- cm bulunur. 

Yanıt B 
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7-r 


Çemberlerin merkezleri birleştirilirse 
|AK| = 2 + r, 

|KM| = |LB| = r olduğu için 

|AL| = 7 - r ve |KL| = r olur. 

AKL üçgeninde Pisagor bağıntısı uygulanırsa; 

|AK| 2 = |AL| 2 + |KL| 2 

=* (2 + r) 2 = (7 - r) 2 + r 2 

=>4 + 4r + r2 = 49- 14r + r 2 + r 2 

=> r 2 - 1 8r + 45 = 0 => (r - 1 5)(r - 3) = 0 
7 \ 

-15 -3 

r = 15 veya r = 3 bulunur. 

Yanıt B 




ABC üçgeninde 
|AB| . |AC| = |BC| . |AH| 

=>4.3 = 5. |AH| 

=> | AH |= ^ cm dir. 

|DO| = |OE| = |OF| = r ve |EH| = r dir. 
|AK| = |AH|-|KH| = ^--r 
[DE] // [BC] olduğu için 


JAK_L |pEj_ T ~ r 2r 
|AH | |BC | ^ 12 5 

5 



Yanıt B 



Üçgenin ağırlık merkezi aynı zamanda çemberin 
merkezidir. 

Üçgenin yüksekliği 


|AH|=|AB|.~ = 2v/3 cm ve 
|GH|=M1 = 2^3 cm djr 

GFID üçgeninden 


[GD| 2 = |GH| 2 + |HD| 2 

r 2 = (-^”) +1 2 =>r = y^ cm olur. 

Yanıt C 
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Çemberde Uzunluk 



|EB| = |BC| = b br, 

|AE| = |AB| - |EB| 

= a - b br, 

|AE| = [AF| ve 
|DF| = |DA| - |FA| 

= b - (a - b) 

= 2b - a br, 

|DF| = |DG| ve 
|GC| = |DC| - |DG| 

= a - (2b - a) 

= 2a - 2b 

= 2(a - b) br bulunur. 

Yanıt C 


Bölüm 17 



A 1 o 1 B 
m (ÂD) = m(ÖC) = m(ĞB) = 60° 


m(CAB) = iîŞ?L=^: = 30° dir. 

2 2 

CAB bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 
|AC |= /3 cm dir. 

|AC| = |AE| olduğu için AOE üçgeninde 
|AE| 2 = |AO| 2 + |OE| 2 
=s (-/3 ) 2 = 1 2 +| OE | 2 
=>|OE|=/2 cm bulunur. 

Yanıt A 


25 . 


C noktasına göre kuvvet alınırsa 
|CE| . |CA| = |CD| . |CB| 



=> 1 . (1 + x) = 2 . (2 + 6) 


=> x + 1 =16 


=> x = 15 cm olur. 


ABC üçgeninde Seva teoremi kullanılırsa 
[AF ] |BD | |CE | 

I FB | | DC | ' [ EA | ~ 1 
y 6 1 

=>y = 10 br bulunur. 

Yanıt B 



A 1 O, 1 B T 

Merkezler birleştirildiğinde |0 1 0 2 | = 2 br olur. 
Oi 0 2 T bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 

|0 1 T|=^.|0 1 0 2 |=^.2 = /3 br olur. 
|BT|=|0 1 T|-|0 1 B|=-/3 -1 br dir. 

Yanıt C 
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F, E, B, C noktalarından geçen çember çizillirse, 
[BC] nin çap olduğu görülür. K noktası çemberin 
merkezidir. 

|KM| = 10 ve |MH| = 10 - x bulunur. 

H noktasına göre kuvvet alınırsa, 

|HE| . |HB| = |HM| . |HN| 

=>4.9 = (10-x).(10 + x) 


• x 2 = 64 
x = 8 cm olur. 



Seva teoreminden, 

|BK| 1 CF | | AE | 

I KC | | FA | | EB [ — ' 

6 1 x 

^T'3'y = 1 

=>y = 2x olur. 

A noktasına göre kuvvet alınırsa, 

|AE| . |AB| = |AF| . |AC| 

=*> x . 3x = 3 . 14 
=s>x 2 = 4=î>x = 2 bulunur. 


Yanıt O 


Yanıt C 



|BC| = |AD| = a ve 
|BC| + |AD| = |AB| + |DC| 
a + a = |AB| + |DC| 

2a = |AD| + |DC| 

(Teğetler dörtgeninde, karşılıklı kenarların topla- 
mı eşittir.) 

A(ABCD) = l^l+l DC ! ., h 


= 2aR bulunur. 



Yanıt B 


ADN dik üçgeninde |DN |= /5 a dır. 

D noktasına göre kuvvet alınırsa 

(DP| 2 = |DM| . |DN| 

a 2 = x./5 a => x = olur. 

O 

PDM üçgeninde Kosinüs teoremi uygulanırsa 
|PM| 2 = (DP) 2 + |DM| 2 - 2.|DP|.|DM| . cos(PDM) 

_2§i 

5 

=»J.PM |=-^=- bulunur. 

Yanıt A 
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Çemberde Uzunluk 



A 









, 




B a O a C 


[OA] _L [AD] dir. 

|OA| = |OB| = |OC| = a olur. 
m(ÂBO) = m(OAB) = m(ADC) = a ise 

m(ÂOC) = 2a olur. 

AOD üçgeninden 
a + 2a = 90° =■ a = 30° olur. 

AOD bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğuna göre, 
|AD|=/3.|OAl 
x = /3.a bulunur. 

Yanıt D 



|HD| = 3 ise |DG| = 3 olur. 

|DC| = 6 ise |GC| = |DC| - |DG| = 6 - 3 = 3 ve 
|CG| = |CF| = 3 olur. 

|CB| = 5 ise |BF| = |CB| - |CF| = 5-3 = 2 olur. 
|BF| = |BE| = 2 bulunur. 

Yanıt A 


19 . A(ABC) = -^f = ^ 


a.9.7 a.5 

4R 2 

■ 10R = 63 

■ R = ^ cm bulunur. 


Yanıt B 


D^Te 


O 

' /K 


/ıs \ 

/ °' 

/ 1 3 \ 



\12 

f 12 


Çap 26 cm ise yarıçap 13 cm dir. 

Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortaladı- 
ğından 

|EC| = |ED| = 5 cm olur. 

|OC| = 13 cm ise |OE| = 12 cm olur. 

|FA| = |FB| = 12 cm ve |OB| = 13 cm ise 
|OF| = 5 cm olur. 

A(ABCD) = ( 1 AB| ; |DC A | EF | 

= ( 24+1 °) — = 289 cm 2 olur. 

2 

Yanıt D 



Duruma uygun şekil yukarıdaki gibidir. 
m(BAE) = m(EAC) = a olsun. 
m(SE) = m(£C) = 2a olur. 

[BE] ve [CE] uzunlukları çizildiğinde, ayırdıkları 
yay parçaları eşit olduğu için |BE| = |CE| olur. 

BEC ikizkenar üçgeninde [DE] uzunluğu hem 
kenarortay hem de yüksekliktir. 

[DE] _L [BC] olmalıdır. 

Yanıt C 
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Bölüm 17 



[BC] çaplı çember H 1 ve H 2 yükseklik ayakların- 
dan geçer, 

[AC] çaplı çember H 2 ve H 3 yükseklik ayakların- 
dan geçer, 

[AB] çaplı çember H 1 ve H 3 yükseklik ayakların- 
dan geçer. 

Çemberlerin kuvvet eksenleri de AH 3 , BH^ CH 2 
yükseklikleri olur. 

Bunların kesim noktası da kuvvet merkezi olur. 
Bu noktanın ismi Ortosantr’dır. 

Yanıt B 



x + z = 8 
y + z = 7 
x + y = 5 


2(x + y + z) = 20 

=>x + y + z = 10 
7 

=> x + 7 = 10 
=> x = 3 cm olur. 



O-jAOg dik üçgeninden 
|0 1 0 2 | = 13 br dir. 

|0 1 M| = |0 1 0 2 | - |0 2 M| 

= 13-12 = 1 br ve 
|0 2 N| = [0 1 0 2 | - [0 1 N| 

= 1 3 - 5 = 8 br dir. 

|MN| = |0 1 0 2 | - (|0 1 M| + |0 2 N|) 
= 1 3 - (1 + 8 ) 

= 4 br bulunur. 


Yanıt D 



iki çemberin birbirini dik kesmesi için 
[O., A] ± [0 2 A] olmalıdır. 

A0.,0 2 dik üçgeninden 
IC^O/ = [O.Ap + |0 2 A| 2 
= 2 2 + 4 2 

j0 1 0 2 1= 2/5 cm bulunur. 


Yanıt C 


Yanıt E 
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Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 4 (3te + 4/3) B) 6(ît + 4/3) 

C) 6(2ti + 3/3) D) 12(3t+ 2/3) 

E) 12(2te + /3) 

(2012-YGS) 


2. Aşağıdaki şekil, verilen bir dikdörtgenle eşit 
alana sahip olan kareyi elde etmek için yapılan 
çizimdir. 


ABCD bir dikdörtgen 
HDFG bir kare 
O merkezli yarım çember 
A(ABCD) = A(HDFG) 

Şekildeki HDFG karesinin F köşesi, O merkezli 
yarım çember üzerindedir. 

ABDC dikdörtgeninin çevresi 36 cm olduğu- 
na göre, çemberin çapı kaç cm’dir? 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 

(2012-YGS) 

i 

İ 
j 
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1 . 



O merkezli çeyrek 
çember 

OABC bir dikdörtgen 
|OB| = 3 cm 
m (AOB) = x 


Şekildeki OABC dikdörtgeninin alanı 2a cm 2 
ve boyalı bölgenin alanı ti - a cm 2 olduğuna 
göre, x'in radyan cinsinden ölçüsü kaçtır? 

A)f B)f C)f D )^ E)^ 

(2012-LYS1) 



Şekildeki 0 1 merkezli büyük çember ile 0 2 mer- 
kezli küçük çember D noktasında içten teğettir. 
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 
A) 52n B) 54ti C) 56ji D) 58;t E) 60 ti 

(2010-LYS1) 


2 . 



A) 1671-1273 
C) 2571- 1573 


Yanda, ABC eşkenar 
üçgeni ve bu üçgenin 
iç teğet çemberi ile 
çevrel çemberi veril- 
miştir. 

İç teğet çemberin 
yarıçapı 2 cm oldu- 
ğuna göre, boyalı 
bölgenin alanı kaç 
cm 2 dir? 

B) 167t-1873 

D) 257t-1873 


E) 257t-2473 

(2012-LYS1) 



Yarıçapı 2 cm olan O merkezli yarım çember 
üzerinde bir A noktası B'den C'ye doğru hareket 
ettirilerek ABC üçgenleri oluşturuluyor. 

Buna göre, yarım çember ile ABC üçgeni ara- 
sında kalan boyalı bölgenin alanı en küçük 
olduğunda |AB| + |AC| toplamı kaç cm olur? 

A) 472 B) 572 C)373 

D) 5 E) 6 

(2012-LYS1) 



Şekilde, O ve M merkezli çemberler T noktasın- 
da teğet ve M merkezli çember O dan geçmek- 
tedir. O dan geçen bir doğru, büyük çemberi A 
da, küçük çemberi ise B de kesmektedir. 

Oluşan ÂT ve ÖT yaylarının uzunlukları sıra- 
sıyla a cm ve b cm olduğuna göre, a ile b 
arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) a = b B)a = ^ C)a = ^. 

D)a = ^ E)a = -Ş- 

(2008-ÖSS Mat 2) 
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D r C H 


il 


j / \ 


k 

M 

s ı ^ 

\ 

s 3 


A 2r B E 2r F 

Yukarıda, aralarındaki uzaklık r cm olan paralel 
iki doğru arasına çizilen O merkezli yarım daire, 
ABCD yamuğu ve EFGH dikdörtgeni verilmiştir. 

|DC| = r, |AB| = |EF| = 2r ve yarım dairenin alanı 
S 1 , yamuğun alanı S 2 , dikdörtgenin alanı S 3 
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan 
hangisi doğrudur? 

A) S 1 < S 2 < Sg B) S 1 <Sg< Sg 

C) Sg < S 1 < Sg D) Sg < S 1 < Sg 

E) Sg < Sg < Sı 

(2008-ÖSS Mat 1) 



Şekildeki ABC üçgeni eşkenar üçgendir ve O 
merkezli çember ABC üçgeninin iç teğet çem- 
beridir. Küçük çemberler de bu çembere ve 
üçgenin kenarlarına teğettir. 

O merkezli çemberin yarıçapı 6 cm olduğuna 
göre küçük çemberlerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 

A) 6tt B) 9;t C) 1 2 ti D) 1 5ti E) 1 8n 

(2007-ÖSS Mat 2) 


3. D 



c ABCD bir kare 
|OB| = |OC| 

TO // AB 
0 |AB| = 2 cm 


Şekildeki M merkezli çember [AD] kenarına T 
noktasında ve O merkezli, [BC] çaplı yarı çem- 
bere K noktasında teğettir. 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 2--Ç B)2-^ C) 2-4^- 

D) 4-^ £) 4--y- 

(2007-ÖSS Mat 2) 



m(COB) = 40° 
|OT| = 3 cm 


Şekildeki AT doğrusu O merkezli çembere T 
noktasında teğettir ve [AT| uzunluğu TBC yayının 
uzunluğuna eşittir. 

Buna göre, taralı alanların toplamı kaç cm 2 
dir? 

A) 8 ti B)6ti C) 57i D) 4 tt E) 2tt 

(2006-ÖSS) 

Şekilde verilen 8 cm uzunluğundaki 
DE ipi, gergin durumda tutularak, 
çevre uzunluğu 8 cm olan ABCD 
d .c karesi biçimindeki çerçevenin etra- 

fına saat yönünde döndürülerek 
A B sarılıyor. 

İpin E ucu karenin D köşesine geldiğinde ipin 
taradığı alan kaç cm 2 olur? 

A) 20ti B)22tt C)24ti D)28ti E) 30ti 

(2006-ÖSS) 
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7 . Aşağıdaki şekilde çapı [AB] olan yarım daire 
üzerinde [DC] kirişi gösterilmiştir. 



|AB| = 2|DC| = 12 cm olduğuna göre, taralı 
bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 9n B) 12ji C) 1871-/3 

D) 9tt-24/3 E)12jt + 9/3 

(2005-ÖSS) 


Bölüm 18 


10 . D 3 


C |FC| = |FD| = 3 cm 


A, H, E doğrusal 


G E B, Fİ, G doğrusal 

Yandaki ABCD karesin- 
de D ve C merkezli 
^ çemberler F noktasında 
birbirine teğet ise taralı 
bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) §-(5 -ît) B) 1(7-70 C)|(9-7r) 

D)|(3-7t) E)f(5-jr) 

(2001 -ÖSS) 


Şekildeki [AB] çaplı 
yârım çemberin içine 
A. [AC] ve [CB] çaplı 

A — B yarım çemberlerin 

k dışında kalan taralı P 

D bölgesinin alanı p 

cm 2 , kenar uzunluk- 
ları |CB| cm ve |CD| cm olan dikdörtgensel bölge 
K nin alanı k cm 2 dir. 

|AC| = |CD| olduğuna göre, oranı kaçtır? 

A)f B)| C)| D)7t E) 2 tt 

(2003-ÖSS) 


11 . Alanı 72 cm 2 olan bir dikdörtgenin içine, dik- 
dörtgenin üçer kenarına içten ve birbirine dıştan 
teğet iki eş çember çiziliyor. 

Çemberlerin yarıçapları kaçar cm dir? 

A) 9 B) 8 C) 6 D) 4 E) 3 

(1 989-ÖSS) 


9. D 



9 ABCD bir kare 

[AC] ve [BD] köşegenler 


Yukarıdaki şekilde, K noktası A merkezli, |AB| 
yarıçapiı çember ve [AC] köşegeni üzerindedir. 

ABCD karesinin alanı 64 cm 2 olduğuna göre, 
BKD üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 1 6 C) 12 

D) 32(72-1) E) 16(72-1) 

(2003-ÖSS) 


12. Aşağıdaki şekilde OBCD bir dikdörtgendir. 

|OB| = |OA| = 4 cm 
|OC| = x 

\ BKA yayı, O merkezli 
■y\ çember yayı 


Taralı S 1 ve S 2 alanları birbirine eşit olduğuna 
göre x kaç cm dir? 

A) 2 B) | C) 3 D) | E) ti 

(1987-ÖSS) 



272 


YGS - LYS ° GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 18 


Dairede Uzunluk ve Alan 


Yandaki şekildeki aynı 
merkezli çemberlerin 
i f y 'N \ \ \ yarıçapları sırasıyla 1 , 

f • ) 2, 3, 4 cm dir. Ardışık 

\ \ V J J / iki çember arasında 

\ 'y/ y kalan alanlar I, II, III ile 

gösterilmişitr. I alanı, 

bir sütun grafiğinde 3 
cm yüksekliğinde bir dikdörtgenle gösterilirse, 
III alanı aynı grafikte kaç cm yüksekliğinde 
bir dikdörtgenle gösterilir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

(1981 -ÖSS) 



O noktası merkez DA, A noktasında teğet DE, E 
noktasında teğet 

m(BEK) = 30° 

|BE| = 4 birim 

Şekildeki verilere göre ABED dörtgensel böl- 
gesinin alanı kaç birim karedir? 

A) 20 73 B) 2072 C)1873 

D) 1872 E) 1273 

(1 990-ÖYS) 


ÖYS SORULARI 



A) 72 B) 73 


Şekildeki O merkezli iki 
çember, ABCD karesinin 
iç teğet ve çevrel çem- 
beridir. 

Çevrel çemberin alanı- 
nın iç teğet çemberin 
alanına oranı kaçtır? 

> D) 3 E) 4 

(1997-ÖYS) 


4. Aşağıdaki şekilde taralı alan kaç birim kare- 
dir? 

y ABCD bir dikdörtgen 

dU- -pAo |BC| = 1 


A E B 


CD yayı: CD çaplı yarı çember yayı 
DE yayı: A merkezli çeyrek çember yayı 
EC yayı: B merkezli çeyrek çember yayı 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 7ü E)2 ti 



(1987-ÖYS) 



Şekildeki [BT ışını O merkezli [OA] yarıçapiı 
çembere T noktasında teğettir. |OA| = |AB| = 2 
cm olduğuna göre, TAB üçgeninin alanı kaç 
cm 2 dir? 

A) 73 B) 75 C) 76 D) 77 E) 7ÎÖ 

(1 995-ÖYS) 

YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 



Yandaki şekilde 
|AB| çaplı çember 
yayı ile bir kenar 
uzunluğu 2 cm olan 
ABC eşkenar üçge- 
ni verilmiştir. Taralı 
alan kaç cm 2 dir? 


273 -ti ™ 373-ti ™ 73 

6 B) 6 C) ^~ 


(1 986-ÖYS) 
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6 . 



Yandaki şekilde verilen aynı 
merkezli iki çemberin çevre- 
leri toplamı 1 671 cm ve arala- 
rındaki halkanın alanı I671 
cm 2 olduğuna göre, dıştaki 
çemberin yarıçapı kaç cm 


dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 

(1984-ÖYS) 


7 . 



Şekilde R 1 + R 2 = 6 cm 
ve R 2 - R_! = k cm oldu- 
ğuna göre, iki çember 
arasında kalan halka- 
nın alanı kaç cm 2 dir? 


A) 3jtk B) 4jık C) 6;rk D) 8jık E) 9jtk 


(1981 -ÖYS) 



I AO I 

Şekildeki ABC üçgeninde |AE |= - - 1 ve E den 

[AC] ye çıkılan dikmenin [AC] çaplı çemberi kes- 
tiği nokta K dir. |AF| = |AK| ve [FL] // [BC] oldu- 
ğuna göre, ABC üçgeninin alanı ALF üçgeni- 
nin alanının kaç katıdır? 

A) 3 B)| C) J D)| E)^ 

(1980-ÜSS) 




Yandaki çizimde, taralı 
3 

kısmın alanı birim 
kare olduğuna göre 

AOB dik üçgeninin 
alanı kaç birim kare- 
dir? 


A)1 B)| C)f D) 1 E) 2 


(1980-ÜSS) 



Yandaki şekilde 
dairenin alanı 97ı 
olduğuna göre 
ABC ikizkenar dik 
üçgeninde AC 
uzunluğu aşağı- 
dakîlerden hangi- 
sidir? 

D) 7= E) 3/2 

(1979-ÜSS) 



Yarıçapları 1 ’er metre olan yukardaki çemberler 
birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki 
karalanmış bölgelerin toplam alanı kaç m 2 
dir? 

A) 16 - 4ti B)4-3ti C)16-7t 

D) 4-ti E) 1 6 - 671 

(1978-ÜSS) 
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CEVAPLAR 


YGS 

1. C 

LYS 

1. E 

ÖSS 

1. A 
7. E 
13. C 

ÖYS 

1.C 
7. C 

üss 

1. A 
7. A 


2. C 3. A 4. A 


3. A 4. C 


3. A 4. C 
9. D 10. E 


■ 


Bölüm 18 


5. E 6. E 
11. E 12. E 


3. A 4. B 5. B 


3. E 4. A 5. C 

9. C 10. A 11. C 


G a F 

■J 

a \ 

D O 

H E x 

r-x r 

A 

y 

r| 


Karenin bir kenar uzunluğu a br, çemberin yarı- 
çapı r br, |DE| = x br ve |AD| = y br olsun. 

[EF] X [CF] çizildiğinde, CEF 'de Öklit teoreminden 
|DF| 2 = |DE| . |CD| => a 2 = x.(2r - x) .... (i) 
A(ABCD) = A(HDFG) => y.(2r - x) = a 2 .... (ii) 

(i) ve (ii) eşitliklerinin ortak çözümünden 
x.(2r - x) = y.(2r - x) 
x = y bulunur. 

Çevre (ABCD) = 36 cm ise, 

2.(y + 2r - x) = 36 
y + 2r-x = 18 
x + 2r - x = 1 8 (x = y) 

2r= 18 

r = 9 cm bulunur. 

O halde, çemberin çapı 2.9 = 18 cm dir. 

Yanıt C 


YGS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


ıC [OC] // [BD] ise, 

® [BD] 1 [AO] olur. 

/ 6 V 3“°\ 2 12 [° D İ Çizildiğinde 

/ ®\j' |OD| = |OC| = 12 br ve 

A * g 3 t ™ O |OB| = olduğu için, 

m (ÖDB) = 30° ve m(BOD) = 60° dir. (30°-60°- 
90° üçgeni) 

COD diliminin alanı; 

A = 7i . 12 2 . =127: cm 2 ve 

obU 

a(S8d). b = -'- 0B ' 2 ' BD I 

__ p _ 6.6/3 


A(BOD)= b = - | 0B| 2 |BD İ 

n 6.6/3 
^ B= 2 

=> B = 18/3 cm 2 olur. 
Taralı alan = 127: + 18/3 

= 6(27: + 3/3 ) cm 2 dir. 




A A 
OAD ~ OBC 

x + c b 
=*• xb = xa + ac 
=> xb - xa = ac 
=> x(b - a) = ac 

b -a 

Afaraiı = Alan(ABCD) yamuğu 
(a + b) . c . 

= - — 2 — olur - 


Yanıt C 


Yanıt A 
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Bölüm 18 


Dairede Uzunluk ve Alan 



|BC| = |AD| = 4 cm dir. 

A i ao 1 

ABC de |BC| = 2 olduğu için 

m(BÂC) = 30° olur. 

Taralı daire diliminin alanı 

_2 a n o 2 30° 
r ‘ 360° - 8 ' 360° 

= -^- cm 2 bulunur. 




A K noktası ABC 'nin ağır- 

lık merkezi olduğu için 
|AK| = 2|DK| 

= 2.2 

= 4 cm dir. 

C [AK] aynı zamanda çev- 
rel çemberin de yarıça- 
pıdır. 

ABD'den (30°-60°-90° üçgeni) 

|BD| = -l^=J- = -|r = 2/3 cm ve 

|BC| = 2|BD| = 2.2/3 =4/3 cm dir. 

Taralı bölge = (Büyük dairenin alanı) - A(ABC) 



Yanıt A 



A-=d25° 


2 (4/3) 2 ./3 

: 7C . 4 ^ — 

4 

: 1 67: 12/3 cm 2 olur. 


Yanıt A 


[OT] 1 [AT] çizilirse 
|OT| = |AT| = 3 cm olur. 


I BT|= 27:r.- 


2n ' 3 ' 360° 

= % cm bulunur. 
4 


Yanıt C 


II LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 

1 . A(OABC) = 2a cm 2 ise, 

A(OAB) = A(OBC) = a cm 2 olur. 

— OBD diliminin alanı ise, 
a + 7: - a = 7: cm 2 dir. 

C K = K.l 2 . 360 „ 

m 71 ~ 71,3 '2k 


■ x = -ğ- radyan 


bulunur. 


Yanıt E 


A ABC üçgeninin 

a,anı en büyük 
olduğunda geri- 
tm zvz W ye kalan taralı 

|Â 45° q 45°7vi _ bölgenin alanı 

2 o 2 en küçük olur. 

Üçgenin alanının en büyük olması için ABC'nin 
bir ikizkenar dik üçgen olması gerekir. 

O halde, 

m (A) = 90° (çapı gören çevre açı) 

I BC I 

|AB| = |AC| = LJ (45°-45°-90° üçgeni) 

4 

" /2 

= 2/2 cm dir. 

|AB| + |AC| = 2/2 +2/2 
= 4VİF cm olur. 

Yanıt A 
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Dairede Uzunluk ve Alan 



İFO.,1 = x olursa JO^DI = |0 1 B| = x+8 ve 
10^1 = 10^1- |EA| 

= x+8 - 6 
= x+2 olur. 

l°ı K l = |0-|E| = x + 2 ise küçük çemberde 0 1 
noktasına göre kuvvet alındığında 

|0-|E| . |0 1 K| = |0 1 F| . |0 1 D| 

=> (x+2) . (x+2) = x . (x+8) 

=> x 2 +4x+4 = x 2 +8x 

=> 4x = 4 

=*■ x = 1 bulunur. 

Büyük çemberin yapıçapı R = x + 8 

= 1+8 
= 9 cm ve 

küçük çemberin yarıçapı r = -1^21 

2x + 8 
2 

= x + 4 
= 1+4 
= 5 cm olur. 

Taralı bölgenin alanı ise 
îiR 2 - nt 2 = 7t.9 2 -7l,5 2 
= 81 jr — 257i 
= 56 tt cm 2 dir. 

Yanıt C 


Bölüm 18 


OSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. 



m (ÂOT) = a ise 

m(ST) = 2a (Çevre açı) ve m(ÂÎ) = a (Merkez 
açı) olur. 

Küçük çemberin yançapı r ve büyük çemberin 
yarıçapı 2r dir. 

b = 27rr.^® =2jrr .- 2a 71X0 


360° 


360° 90° 


a = 27i.2r. ^ AT) . = 4 Ttr. _£!_ = *- r - a 
360° 360° 90° 

elde edilir. O hâlde, a = b dir. 


Yanıt A 


2. Doğrular arasındaki uzaklık r cm ise dairenin 
yarıçapı, yamuğun yüksekliği ve dikdörtgenin 
kısa kenarı r cm dir. 


S-, = 
S 


ıt.r 


'i ~ 2 

(2r + r).r 3r 2 
2 2 


Sg = 2r.r = 2r 2 


S 9 < Sh < S, olur. 


Yanıt C 
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Bölüm 18 


3. 



Taralı alan TOCD dikdörtgeninin alanından ^ cm 
yarıçaplı yarım dairenin alanı ve 1 cm yarıçaplı 
çeyrek dairenin alanlannın çıkarılması ile buluna- 
cağından, 

% (— f 2 

Taralı Alan = 2-1 _ Eı 1_ 


Taralı Alan = 2-^-j = 2-~ cm 2 dir. 


Yanıt A 



ABC eşkenar üçgen olduğundan m(OAt) = 30° 
ve m(TOC) = 60° olur. Buna göre |OT| = 6 cm ise 
|TC| = 6-/3 cm ve |OC| = 12 cm bulunur. 

(COT) ~ (COT) olduğundan, 

]Ç01_10Tİ 6-r r 

|CO I | OT 1 ^ 12 ~6 

=> 2r = 6 - r 

=> r = 2 cm dir. 

Buradan küçük çemberlerin alanları toplamı 
3. ur 2 = 3jt.2 2 = 12 jt cm 2 bulunur. 

Yanıt C 


Dairede Uzunluk ve Alan 



|AT|=|TBC| = 27r : 3 '( a + 40 °I 
360° 

7t(a+ 40°) 


60° 


dir. 


Taralı alanlar ; 

o 7r.3 2 .40° . 2 

s ı = - = n br ve 

1 360° 

A 

S 2 = A(OTA) - A(TOB daire dilimi) 


2 

7E.3 

o 7t(a + 40°) 


60° 

7r.a 

2 

40° 

7r.(a + 40°) 

Ti.a 


360° 


40° 40° ~ Ul - 

S 1 + S 2 = ir + n = 2?r br 2 bulunur. 



Yanıt E 


ipin taradığı bölge S.,, S 2 , S 3 ve S 4 alanlarından 
oluşan, yarıçapları sırasıyla 8 cm, 6 cm, 4 cm ve 
2 cm olan 4 tane çeyrek çemberden ibarettir. 


S-ı + s 2 + S 3 + S 4 

_ 7i.8 2 , tt.6 2 . 7i.4 2 . ti.2 2 

A ' A • A + A 


^-(8 2 + 6 2 + 4 2 + 2 2 ) 
4-120 


= 30ji cm 2 dir. 


Yanıt E 
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Dairede Uzunluk ve Alan 


Bölüm 18 


/ 

6\ 

/6 

\ 

8 

L 

V 

_s . 


A 

6 12 

6 

B 



|A0| = |0B| = |DC| = 6 cm 

|0C| = |0D| = r = 6 cm çizilirse ODC üçgeninin 
bir eşkenar üçgen olduğu görülür. 

Yarım dairenin alanından S bölgesinin alanı çıka- 
rılırsa taralı bölgenin alanı bulunur. 

A - ft-6 2 ( îç6 2 6 2 J3 \ 

A Tara|.- 2 \ 6 " 4 ) 

= 12ît + 9-/3 cm 2 olur. 

Yanıt E 





' R R | 

c 



K 




D 2R 

[AB] çaplı çemberin yarıçapı 
= 2r + 2R =r+R dir _ 


2r g 2R = r + R dir. 
ı ?t(r+R) 2 / jt.r 2 7i. R 2 


2 + 2 


= r.R.7t bulunur. 


K = | CD | . | CB |= 2r.2R = 4.rR dir. 

= 071? = T bulunur. 

K 4rR 4 


Yanıt A 
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Dörtgenin alanı; 

2r . 4r = 72 
8ı- 2 = 72 

r = 3 cm bulunur. 

Yanıt E 



S + S 1 = A(BOCD) = 4x 

S + S 2 = ^- = 4ti 

O halde, 

4x = 4;r 

x = n cm bulunur. 

Yanıt E 



I alanı = n . (2 2 ) - n . (I 2 ) = 3n br 2 
III alanı = n . (4 2 ) - n . (3 2 ) = 7tt br 2 dir. 

3n br 2 alana 3 cm karşılık gelirse, 

7ji br 2 alana 7 cm karşılık gelir. 

Yanıt C 


Dairede Uzunluk ve Alan 


■ 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. D. 


E L f .. | l ,-° 


|OE| = |EA| = r ve EOA bir ikizkenar dik üçgen 
olduğuna göre, 

R = r./2 dir. 

_ il/fL = 2^_ = 2 0|ur _ 


Yanıt C 



[OT] X [YE] çizilirse |TA| = ]AO| = |AB| olduğu 
görülür. |OA| = |OT| = r = 2 olduğuna göre, OAT 
bir eşkenar üçgendir. 

OTB bir 30° - 60° - 90° üçgenidir. 

|OT| = 2 cm ise |TB| = 2/3 cm dir. 


A(TAB) : 


A(OTB) 


2.2/3 


:/3 cm 2 olur. 


Yanıt A 
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Dairede Uzunluk ve Alan 


m(BEK) = 30° ise m (61) = 60° ve 

m (BAE) = = 30° dir. 

ABE bir (30° - 60° - 90°) üçgeni olduğu için 

|AB| = 8 cm ve |AE| = 4/3 cm 

ADE üçgeni de bir eşkenar üçgendir. 

A (AB E D) = A(AİE) + A (ADE) 

4.4/3 (4/3) 2 ./3 

- 2 + 4 

= 8/3 + 12/3 

= 20/3 br 2 bulunur. 


Yanıt A 


Bölüm 18 


Bölüm 18 


Dairede Uzunluk ve Alan 




AOE, OBD ve EDO üçgenleri, birbirine eş olan 
üç tane eşkenar üçgendir. 

Afaral! = A(EÖC) - S 

1 2 /3 /60°.ji.1 2 1 2 /3 \ 


Yanıt B 


/3 71 , /3 3/3 -n 2 -j:- 

~4 İ3 + ~ 4 ~ = 6 Cm dir ' 



Halkanın alanı = 7 tR 2 2 - n . R ., 2 dir. 

= * • (R 2 2 - nf) 

= jr . (R 2 - R.,) . (R 2 + R.,) 

= 7t . k . 6 

= 67 ik cm 2 bulunur. 


Yanıt C 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



|OA| = |OBj = r olsun 

Taralı kısım, dairenin 
3 


a 3 2 3 3 .2 

A taral> = 'Z -7cr -»2* “T* 


. 2 = r 2 =» /2 = r olur. 


A(AOB) : 


[AO | . | OB | 


/ 2./2 


1 birim kare olur. 


Yanıt D 



A 1 E 1 B 

c _ _ * hr 2 

" 2 - 2 br 

S 2 = A(ABCD)-(S 3 + S 4 ) 


S 1 +S 2 = ^- + 2-~ = 2 br 2 olur. 



Çevreleri toplamı = 271 R + 2 Tir 
1 6 ji = 2ji(R + r) dir. 

R + r = 8 cm olur. 

Halkanın alanı = ju . R 2 - 71 . r 2 
1 671 = 7i(R - r)(R + r) 

1 6 = (R - r) . 8 
R - r = 2 cm dir. 

R - r = 2 
R + r = 9 


2R = 10=>R = 5cm bulunur. 



[AC] çap olduğu için [AK] _L [KC] dir. 

[AE] = a ise |AC| = 3a olur. 

AEK ~ AKC olduğu için 

I AK | |AE[ x a 2 3,2 
| AC | - |AK | 3a"x x 
=» x = /3 a bulunur. 

|AK|=|AF|=x = /3a dır. 

ALF ~ ABC olduğu için 


/ [AF I \ 2 _ A(A 
V l AC 1/ A (ABC) 

//3 a fi _ A(AİF) 
l 3a / 3 a (ABC) 

■ A(ÂBC) = 3.A(aEf) bulunur. 


A(ALF) 



ACB dik üçgen oldu- 
ğuna göre [AB] çem- 
berin çapıdır. 

B |AO| = |OB| = r olsun. 


> 9tt = 1 • r 2 

■ r = 3 birim 
|AC| • /2 = |AB| 

> |AC| • /2 = 6 


|AC| = 3/2 birim bulunur. 


Yanıt B 


Yanıt C 


Yanıt A 


Yanıt E 
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Dairede Uzunluk ve Alan 


Bölüm 18 



Taralı bölgelerden birinin 
alanını bularak 4 ile çar- 
palım. 


Şekildeki taralı bölgenin alanını bulmak için 
karenin alanından dört tane çeyrek dairenin alanı 
çıkartılır. 

Ajar a iı = ( Karenin alanı) - 4 - (Çeyrek daire) 


•W) 


= 4 - jt m 2 olur. 
Toplam alan = 4 • (4 — it) 

= 1 6 - 4jt m 2 dir. 


Yanıt A 



&9İJS 

B H 


m(A)+m(B) = 180° olduğu için, 
a + 2a = 1 80° ve a = 60° dir. 

CBH üçgeninde 60° nin karşısı 2r ise 

|CB | = 2r 
|CB|=-| br dir. 

A(ABCD) = | AB | . | CH | 

= 4L.2r 

yâ 

= -^r 2 br 2 bulunur. 


Yanıt C 
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YGS Çemberin Uygulamalan 

1 


u 








Bahçedeki armut ağaçlarının sayısı portakal 
ağaçlarının sayısından 24 fazla olduğuna 
göre, muz ağaçlarının sayısı kaçtır? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 

(2010-YGS) 



1. Aşağıdaki daire grafiğinde, A, B, C ve D olmak 
üzere dört fakültesi bulunan bir üniversitedeki 
öğretim elemanlarının fakültelere dağılımı göste- 
rilmiştir. 



B fakültesindeki öğretim elemanı sayısı A dakin- 
den 90, C fakültesindeki de B dekinden 45 faz- 
ladır. D fakültesindeki öğretim elemanı sayısıysa 
A dakinin iki katıdır. 

Buna göre, A fakültesindeki öğretim elemanı 
sayısı kaçtır? 

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 

(2005-ÖSS) 



A, B, C ve D bir düzlemin dört noktası olmak 
üzere, merkezleri bu noktalar olan 3 cm yarıçap- 
lı dört makara, şekildeki gibi bir iple sıkıca çev- 
relenmiştir. 

ABCD dörtgeninin çevresi 477i cm olduğuna 
göre, ipin uzunluğu kaç cm dir? 

A) 507t B) 51 ti C)537i 

D) 567t E) 607t 

(1999-ÖSS) 



Yeryüzündeki denizlerin alanları toplamının, 
karaların alanları toplamına oranı ^ olarak veri- 
liyor. 

Buna göre, yeryüzünün toplam alanında 
denizlerle karaların payını gösteren bir daire- 
sel grafikte karaların alanı kaç derecelik bir 
merkez açı ile gösterilir? 

A) 95 B) 100 C) 105 D) 106 E) 108 

(1995-ÖSS) 


r 
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yeniçerin uyguıamaıan 

4 . 

I \ 96 » \ 

i! 120“ 0^ 

lll>/ 

Yukarıdaki dairesel grafik, bir ülkedeki üç üretici 
firmanın toplam otomobil üretimi içindeki payla- 
rını göstermektedir. 

Buna göre, I., II. ve III. firmaların toplam üre- 
tim içindeki payları sırasıyla, hangi sayılarla 
orantılıdır? 

A) 1,2,3 B) 2, 3, 4 C)3, 4, 5 

D) 4, 5, 6 E) 5, 6, 7 

(1989-ÖSS) 



0 kg 


Yukarıdaki şekil, ibresi ağırlıkla orantılı olarak, 
saat yönünde dönen bir terazinin kadranını gös- 
termektedir. 

Bu terazide 105 kg lık bir ağırlık tartıldığında 
ibre 0° den itibaren kaç derece döner? 

A) 225 B) 210 C)190 D) 180 E) 165 

(1985-ÖSS) 


5 . 

Sokak 
aydınlatması 

Sanayi: Merkez açısı 250° 

Resmi Daireler: Merkez açısı 20° 
Ev-Ticarethaneler: Merkez açısı 84° 

Yukarıdaki dairesel grafik bir ülkede tüketilen 
elektrik enerjisi miktarının tüketim alanlarına 
göre dağılımını göstermektedir. 

Buna göre tüketilen enerjinin kaçta kaçı 
sokak aydınlatması için kullanılmaktadır? 

'Î5' 30 45 60 ^90 

(1 988-ÖSS) 



7 . 


Yukarıdaki çemberlerden küçüğünün yarıçapı r, 
büyüğünün yarıçapı 2r dir. DEF ve ABC ile gös- 
terilen taralı dilimlerin alanları birbirine eşittir. 

ABC açısının ölçüsü 30° olduğuna göre, DEF 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 60 B) 90 C)100 D) 120 E) 150 

(1984-ÖSS) 


8 . Bir çiftlikte 1800 koyun, 1200 inek ve 600 man- 
da vardır. 

Bu hayvanların tümü bir daire grafikle göste- 
rilirse, ineklerle ilgili dilimin merkez açısı kaç 
derece olur? 

A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160 

(1 982-ÖSS) 
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Şekildeki düzenekte A makarası hareketli, B ve 
C makaraları sabittir. C makarasına bir tam dön- 
me yapıldığında A makarası B ye teğet A" duru- 
muna geldiğine göre, C nîn çevresi kaç cm 
dir? 

A) 40 B) 60 C) 80 D) 120 E) 160 


Çemberin Uygulamaları 


YGS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 

1 . Armut => 1 50° 

Portakal => 70° L 1 50° - 70° = 80° 

Muz => 40° 

80° ye 24 ise 40° ye 12 olur. 

Yanıt E 


(1981 -ÖSS) 



ÖSS 

1. E 2. C 3. E 4. D 5. D 6. B 

7. D 8. C 9. C 


360°x = 225°x + 45° . 225 
x = 75 kişi olur. 


Yanıt E 
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Çemberin Uygulamaları 


Bölüm 19 


Bölüm 19 


Çemberin Uygulamaları 




ABCD dörtgeninin iç açıları toplamı 
a + 0 + x + y = 360° dir. O hâlde, 

EH<+ = x + a + 0 + y = 360° 

olacaktır. 

İpin uzunluğu = 47 ji + 27i . 3 
= 47 tt + 6u 


: 53li cm bulunur. 



Denizler 7 • 

Karalar " 3 
Denizler = 7k 

Karalar = 3k olsun, (k e Z + ) 

7k + 3k = 360° olacağı için 

lOk = 360° 

k = 36° ve 

Karaların alanı 

3k = 3 . 36° = 108° olur. 


Yanıt C 


Yanıt E 



III. firmanın payı; 

360° - (120° + 96°) = 144° dir. 

I: 96 -» 24 . 4 -» 4 ile orantılı 
II: 120 -» 24 . 5 -> 5 ile orantılı 
III: 144 24 . 6 -» 6 ile orantılı 

I, II, III sırasıyla 4, 5, 6 ile orantılıdır. 


Yanıt D 


5 . Sokak aydınlatması için tüketilen elektrik 

360° - (250° + 20° + 84°) = 6° iik bölümden iba- 
rettir. 

Sokak Aydınlatması 6° 1 u .., 

= , i— — t - = nen» = eiî bulunur. 

Top am tüketim 260 60 


Yanıt D 


Şekle göre, 150 kg lık ağırlık ibreyi 
360° - 60° = 300° döndürmüştür. 


150 kg 
105 kg 


300° döndürürse 
x döndürür 


150x = 105 . 300° 
x = 210° döndürür. 


Yanıt B 
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r r 

E 


\3oy 
2r V/ 2r 


a.K.r 2 30°.7i.(2r) 2 
360° 360° 

a.r 2 = 30°.4r 2 

a = 120° bulunur. 


Yanıt D 


8 . Toplam: 


1800 + 1200 + 600 = 3600 hayvan var. 
3600 hayvana 360° karşılık gelirse 
1200 ineğe x 


x = 12 3İ q 3 |— = 120° karşılık gelir. 


İnek Koyun 
120 °C^180“ 


Yanıt C 


■tu Ivl 

K 

,'.a;VE\İ 


- A 1l p 


C makarası bir tam dönme yaptığında A maka- 
rası A' konumuna geldiğine göre, C makarasının 
çevresi 

|FG| + |KL| kadar olur. 

|FG| = |KL| = 80 - 40 = 40 cm dir. 

|FG| + |KL| = 2 . 40 = 80 cm bulunur. 

Yanıt C 
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A. Prizma 

B. Küp 

C. Piramit 

D. Dörtyüzlü 

E. Silindir 

F. Koni 

G. Küre 



YILLAR 


O 

O 

CM 

2011 

2012 



YGS Üç Boyutlu Cisimler 

1 

_ 

i. 
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1 . Aşağıda ayrıt uzunlukları 2, 3 ve 4 birim olan iki 
eş dikdörtgenler prizmasıyla oluşturulmuş bir 
yapı gösterilmiştir. Bu prizmalar şekildeki gibi 
bitişik yerleştirilmiştir. 



Buna göre, A ve B köşelerini birleştiren AB 
doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? 

A) 6/2 B) 8/3 C) 5/5 

D) 7 E) 9 

(2012-YGS) 



Şekildeki dikdörtgenler prizmasının üç farklı 
yüzünün alanları cm 2 türünden üzerlerine yazıl- 
mıştır. 

Bu prizmanın hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 200 B)210 C) 240 D) 260 E) 280 

(2007-ÖSS Mat 2) 


2. Taban alanı 16 birim kare yüksekliği 3 birim olan 
kare prizma biçimindeki bir tahta blokun tüm 
yüzeyi boyanıyor. Daha sonra, bu tahta blok 
kesilerek 48 tane birim küp elde ediliyor. 

Bu şekilde elde edilen birim küplerden kaç 
tanesinin yalnızca iki vüzü boyalıdır? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 18 E) 20 

(2012-YGS) 



1. Bir düzgün altıgen prizmanın bir yanal yüzünün 
çevresi 1 8 cm ve tabanının çevresi 24 cm'dir. Bu 
prizmanın bir açınımı aşağıda verilmiştir. 



Bu açınımın çevresi kaç cm'dir? 

A) 80 B) 84 C) 90 D)96 E) 100 

(2012-LYS1) 


2 . 



Bir kenar uzunluğu 16 cm olan 
kare şeklindeki kartonun 
köşelerinden bir kenar uzunlu- 
ğu 3 cm olan birer kare kesile- 
rek çıkartılıyor ve kalan karton 
parçası kıvrılarak şekildeki gibi 
üstü açık bir kutu yapılıyor. 

Bu kutunun hacmi kaç cm 3 
tür? 


A) 200 B) 240 C) 250 D) 300 E) 360 


(2006-ÖSS Mat 1) 
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Üç Boyutlu Cisimler 

3. E Xuh | AB | = 6birim 

F Z_J _yÇ z | BC | = 3 birim 

5 i |AF| = 5 birim 

..■•‘D / c 

1/ 3 |HX| = |HZ| = 1 birim 
A 6 B 

|HY| = 2 birim 

Yukarıdaki gibi dikdörtgenler prizması şeklindeki 
bir kutunun A köşesinden harekete başlayan üç 
karıncadan birincisi X, İkincisi Y, üçüncüsü Z 
noktasına sırasıyla x, y ve z birim yol alarak ulaş- 
mıştır. 

Kutunun ÂBCD tabanından geçmeyen bu 
karıncalar X, Y ve Z noktalarına kutu yüzeyin- 
de kalarak en kısa yollardan ulaştıklarına 
göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğ- 
rudur? 

A) x < y < z B) x < z < y C)y<x<z 
D)y<z<x E) z < y < x 

(2004-ÖSS) 



Şekildeki gibi 6 bölümlü ve tabanı kare olan 
kapaklı bir karton kutu yapılacaktır. 

Bu kutunun yüksekliği 5 cm, tabanının bir 
kenarının uzunluğu 20 cm olacağına göre, 
kaç cm 2 karton gereklidir? 

A) 1000 B) 1100 C) 1200 

D) 1400 E) 1500 

(2003-ÖSS) 

5. Bir dikdörtgenler prizmasının x, y, z boyutları 2, 
3, 4 sayıları ile doğru orantılıdır. 

Bu prizmanın hacmi 3000 cm 3 olduğuna göre, 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 1100 B) 1200 C) 1 300 

D) 1400 E) 1500 

(1 996-ÖSS) 


^ Bölüm 20 

6 . 1 0 cm boyunda 1 cm çapında silindir biçiminde- 

ki 10 kalem beşerli iki sıra halinde, dikdötgenler 
prizması şeklindeki bir kutuya konulacaktır. 

Bu kutunun hacmi en az kaç cm 3 olmalıdır? 

A) 300 B) 200 C) 150 D) 100 E) 50 

(1984-ÖSS) 

ÖYS SORULARI 

1. Kare tabanlı kapalı bir dik prizmanın hacmi 
30 cm 3 tür. Karenin bir kenarı x cm olduğuna 
göre, prizmanın tüm alanını veren y = f(x) 
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y = - x + 60 B) y = * 2 + 30 

x 2 x 

C) y=x!±120 D)y= xî±60 


2x 3 + 120 


(1998-ÖYS) 


2. Boyu eninin iki katı uzunluğunda olan dikdört- 
gen şeklindeki bir kartonun tümü kullanılarak 16 
cm 3 hacminde, kare prizma şeklinde kapaksız 
bir kutu yapılıyor. 

Kare prizmanın taban kenarı, verilen karto- 
nun enine eşit olduğuna göre kullanılan kar- 
tonun alanı kaç cm 2 dir? 

A) 128 B) 96 C) 64 D) 32 E) 16 

(1988-ÖYS) 


3. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları x, x, h cm 
dir. 

Bu prizmanın hacmi 75 cm 3 olduğuna göre 
yüzlerinin toplam alanının x cinsinden ifadesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2 x 2 + -^° B) x 2 + 4x C)x 2 + 75 ’ 


D)^ + 4x E)^- + 300x 


(1985-ÖYS) 
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Üç Boyutlu Cisimler 


4. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 1, 3, 5 sayı- 
ları ile orantılıdır. 

( 

Bu dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni 
/7Ö cm olduğuna göre hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 120 B) 92 C)30/2 

D) 15 E) 15/6 

(1981 -ÖYS) 



1 . Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3, 5, 7 ile 
orantılıdır. 


Bu prizmanın tüm alanı 568 cm 2 olduğuna 
göre hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 440 B) 540 C) 840 D) 740 E) 640 

(1979-ÜSS) 

2. Eğik dikdörtgenler prizması şeklindeki bir 
cisim, herhangi bir yüzeyine paralel kesitler 
alınarak parçalara ayrılsa her bir parçanın 
şekli ne olur? 

A) Düzgün dikdörtgenler prizması 

B) Eğik prizma 

C) Düzgün kare prizma 

D) Üçgen prizma 

E) Küp 

(1975-ÜSS) 



YGS 

1. D 2. E 


LYS 

1.C 

ÖSS 


1. B 

2. D 

3. C 

4. E 

ÖYS^ 




TE 

2. D 

3. A 

4. C 

ÜSS 




1.C 

2. B 





ACD'den 

|AC| 2 = |AD| 2 + |CD| 2 
|AC| 2 = 6 2 + 3 2 
|AC| =3/5 br ve 
ABC 'den, 

|AB| 2 = |AC| 2 + |BC| 2 
|AB| 2 = (3/5 f + 2 2 
|AB| = 7 br bulunur. 


Yanıt D 



(D (D 


Şekilden de anlaşılacağı üzere ön tarafta görü- 
len numaralandırılmış 6 tane iki yüzü boyalı birim 
küp bulunmaktadır. 6 tane de ters tarafta oldu- 
ğuna göre, 12 tanedir. 

Sağ tarafa bakan A, B, C, D harfleri ile gösteril- 
miş 4 tane iki yüzü boyalı birim küp vardır. Aynı 
şekilde 4 tane de sol tarafta bulunur. 

Toplamda 12+4 + 4 = 20 tane iki yüzü boyalı 
birim küp vardır. 

Yanıt E 
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Bölüm 20 



LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 



a 



7 


\ a 


a \ 


1 


a | a 


a 

a ; a 

a | a 

a 

a 

a ! a 

7 


V 




X 



a 




Tabanın çevresi 24 cm ise 

6a = 24 =* a = 4 cm dir. (Altıgenin çevresi) 

Yanal yüzü, kenar uzunlukları a cm ve b cm olan 
bir dikdörtgen olduğu için 

2a + 2b = 18=>8+2b = 18 

=> b = 5 cm dir. 

Açınımın çevresi ise, 

20a + 2b= 20.4 + 2.5 
= 80 + 10 
= 90 cm olur. 

Yanıt C 




Kutunun hacmi 
10.10. 3 = 300 cm 3 tür. 



|AX|=x = /82752=/89 
|AY|=y = /PT6 ? = y72 
|AZ|= z = /9 2 + 4 2 = /07 
y<x<z olur. 


Yanıt D 


Yanıt C 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları a, b ve c ise 
a . b = 35 cm 2 
a . c = 42 cm 2 
b . c = 30 cm 2 dir. 

a.b _ 35 b 5 

a.c 42 ^ c “ 6 ve b • c = 30 

olduğu için b = 5 cm ve c = 6 cm olur. 

a.b = 35=>a.5 = 35=>a = 7 cm dir. 

Buna göre, prizmanın hacmi 

a . b . c = 7 . 5 . 6 

= 210 cm 3 bulunur. 

Yanıt B 



Kutunun kapağı ve tabanı için; 

2 . (20 . 20) = 800 cm 2 
Etrafındaki kısım için; 

4 . (5 . 20) = 400 cm 2 
İçteki bölmeler için; 

3 . (5 . 20) = 300 cm 2 
Toplam: 

800 + 400 + 300 = 1 500 cm 2 karton gereklidir. 

Yanıt E 
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5 . x, y, z boyutları 2, 3, 4 ile orantılı ise 
x = 2k, y = 3k ve z = 4k olur, (k E Z + ) 
Hacmi 3000 cm 3 olduğuna göre, 

2k . 3k . 4k = 3000 


k 3 = 5 3 


: 5 olur. 


x = 2k = 2.5 = 10cm 
y = 3k = 3.5 = 15cm 
z = 4k = 4 . 5 = 20 cm dir. 

Prizmanın alanı 

2.(xy + xz + yz) = 2(10 . 15 + 10 . 20 + 15 . 20) 
= 1300 cm 2 olur. 

Yanıt C 



' V— 1 6 cm 3 


Kartonun alanı = Kare prizmanın alanı 
=>x.2x = x.x + 4.x.y 
=■ x 2 = 4xy 
=>x = 4y=*y = -| 

Kare prizmanın hacmi = x . x . y 
=>16 = x.x.4 

4 

=> 4 3 = x 3 =*• x = 4 cm dir. 

Kartonun alanı = x.2x = 4.2.4 = 32 cm 2 olur. 

Yanıt D 



Kalemler 


Kutunun boyutları 2 cm, 5 cm ve 10 cm olduğu 
için hacmi en az 2 . 5 . 10 = 100 cm 3 olacaktır. 

Yanıt D 


3. Prizmanın ayrıtları x, x, h ise hacmi 

75 = x.x.h => h = ~ olur. 

x 2 

Toplam yüzey alanı = 2(x . x + x . h + x . h) 

= 2(x 2 + 2xh) 

= 2x 2 + 4x.^| 
x 2 


= 2x 2 + ^0 t j r . 


Yanıt A 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


Kare tabanın bir kenarı x cm, 
yükseklik ise h cm olsun. 

V = h . x 2 
30 = h . x 2 

h = ^ cm olur. 
x 2 


Alan = 2 . (Taban alan) + 4 . (Yanal alan) 
= 2.x.x + 4.x.h 

l '=2x 2 + 4x.~ = 2x3 + 120 cm 2 Q|ur . 




f3k 




Ayrıtlar 1, 3, 5 ile orantılı olduğuna göre, k, 3k, 
5k (k E Z + ) olsun. 

Cisim köşegeni /7Ö cm ise 

/ k 2 + (3k) 2 + (5k) 2 =/70 
k 2 + 9k 2 + 25k 2 = 70 
=>k 2 = 2=>k = /2 dir. 

O hâlde, ayrıtlar 72, 3/2 ve 5/2 cm olur. 
Hacim = /2 .3/2 .5/2 = 30/2 cm 3 tür. 


Yanıt E 


Yanıt C 
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Bölüm 20 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 




N 




3k\ 


\ 



Boyutları 3, 5, 7 ile orantılı ise 3k, 5k, 7k (k e Z + ) 
olsun. 

Tüm alan = 2(3k . 5k + 3k . 7k + 5k . 7k) 

=> 568 = 2(1 5k 2 + 21 k 2 + 35k 2 ) 

=> 284 = 71 k 2 
=> 4 = k 2 
=*• k = 2 olur. 

k = 2 için boyutlar 

3k = 3.2 = 6 cm 1 

5k = 5.2 = 10 cm j- Hacim = 6.10.14 

7k = 7.2 = 14 cm J = 840 cm 3 olur. 

Yanıt C 



Şekildeki eğik dikdörtgenler prizması tabanları- 
na paralel bir PQRS düzlemi ile kesilirse düzle- 
min üstünde ve altında kalan kesitler yine birer 
eğik prizma olur. 

Yanıt B 



Yukarıda bir küpün açınımı verilmiştir. 

Küpün üst yüzeyinde siyah kare bulunduğun- 
da alt yüzeyindeki karede hangi harf bulu- 
nur? 

A) a B) b C) c D) d E) e 

(2010-YGS) 


LYS SORUSU 


1. 5x5'lik bir kareli kâğıdın beş karesi şekildeki gibi 
boyanmıştır. 



A 

B 



c 









D 



“JtV 





E 




Bu kâğıtta A, B, C, D, E ile belirtilen karelerden 
biri daha boyanacak ve boyanmış kareler bir 
küp açınımı olacaktır. 

Buna göre, boyanacak kare aşağıdakilerden 
hangisi olamaz ? 

A) A B) B C) C D) D E) E 

(2012-LYS1) 


ÖSS SORULARI 


1. Kenar uzunlukları 1 er birim olan 6 küple oluştu- 
rulan aşağıdaki kürsünün tabanı hariç tüm yüze- 
yi, bir madalya töreni için kumaşla kaplanacaktır. 



Bu kaplama işi için kaç birim kare kumaş 
gereklidir? 

A) 18 B) 20 C) 21 D)25 E) 32 

(2005-ÖSS) 
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ABCDEFGH küp 
AKLMTSRN küp 
|AB| = a cm 
|AK|=-| cm 


Bir kenarı a cm olan içi dolu tahta bir küpün 
köşesinden, bir kenan cm olan bir küp kesi- 
lerek çıkartılıyor. 

Geriye kalan büyük küp parçasının alanının, 
küçük küpün alanına oranı kaçtır? 

A) 9 B) 12 C) 18 D) 27 E) 36 

(2002-ÖSS) 


3. Tabanının boyutları 6 cm ve 8 cm olan dikdört- 
genler prizması biçimindeki bir kapta bir miktar 
su vardır. Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan kapa- 
lı bir küp, tabanı kabın tabanına değecek biçim- 
de suya batırılınca su seviyesi küpün yarısına 
kadar yükseliyor. 

Buna göre, suyun ilk yüksekliği kaç cm dir? 

a) ------ b) cı m 

‘ 96 a > 94 C) 92 


(1997-ÖSS) 


4. Kenarları 3 cm, 6 cm ve 12 cm olan bir dik- 
dörtgenler prizmasının hacmine, eşit hacim- 
de olan küpün bir kenarı kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

(1 995-ÖSS) 


OYS SORULARI 



|AB| = 4 birim 
İFCI = x birim 


A 4 B 


Şekildeki ABCD ve ADEF kareleri birbirine dik ve 
eşittir. 

|AB| = 4 birim olduğuna göre, |FC| = x kaç 
birimdir? 

A) 2-/3 B) 4/2 0)3^5 

D) 4/3 E) 2/5 

(1994-ÖYS) 



A) 9 B) 8 


Küp biçimindeki tahta bir 
bloktan küçük bir küp alın- 
mıştır. 

Kalan tahtanın hacmi 
208 cm 3 olduğuna göre 
|BC| kaç cm dir? 

C) 7 D) 6 E) 5 

(1989-ÖYS) 


5. Bir küpün alanı b cm 2 dir. İkinci bir küpün hacmi 

A' 

4 -^ 

7 

B 

bu küpün hacminin c katıdır. 

İkinci küpün alanı kaç cm 2 dir? 


//D 

7 


A) bVc 2 B) cVb 2 C)b 2 c 
D) / b 2 c E) 7 c 3 b 

(1981 -ÖSS) 

YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


C' Yandaki şekilde verilen 
küpün bir ayrıtının uzunlu- 
ğu 1 cm dir. 

c Buna göre D AB' üçgeni- 
nin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 3/3 B) 2/3 C)/3 D) E) 

2 5 


(1987-ÖYS) 
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Bir ayrıtı 3 cm olan yukarıdaki küp, şekilde 
görüldüğü gibi sıra ile 6 kez kesilerek 27 eşit 
parçaya ayrılacaktır. 

Bu işlem yapılırken dördüncü kesim sonunda 
birbirine eşit kaç parça elde edilmiş olur? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

(1980-ÜSS) 



Yukarıda açılımı verilmiş ve yüzleri numara- 
lanmış küp kapalı duruma getirildiğinde, iki- 
şerli olarak birbirinin karşısına gelen dört yüz 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3-5 B) 2 - 4 C)3-6 

1-6 3-6 3-5 

D) 1 - 6 E) 1 - 4 
2-5 3-5 

(1 978-ÜSS) 



Yukarıdaki şekilden, A ile aynı boyutlarda 
olan (A dahil) kaç küp elde edilir? 

A) 23 B) 21 C) 17 D)14 E) 12 

(1977-ÜSS) 



Yukarıda değişik konumları verilmiş olan 
küpün bir yüzü de beyazdır. Beyaz yüz, hangi 
renkteki yüzün karşısındadır? 

A) Mavi B) Kırmızı C) Siyah 

D) Yeşil E) Sarı 

(1977-ÜSS) 



Şekildeki küplerin yalnız çizimde görünen 
yüzleri boyalı olduğuna göre, dört yüzü boya- 
sız diğer yüzleri boyalı olan kaç küp vardır? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 

(1977-ÜSS) 
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6 . Bir kenarı 10 cm ve birbirine bitişik iki yüzü 
boyalı bir küp, kenarlan 2‘şer cm olan küplere 
bülünmüştür. 

Bu işlemden sonra, hiç bîr yüzü boyalı olma- 
yan kaç küp elde edilir? 

A) 60 B) 70 C) 80 D)90 E) 100 

(1976-ÜSS) 



YGS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ | 

1. Bir küpün alt ve üst yüzeylerinin hiç bir ortak 
noktası olamaz, b, c, d, e yüzeylerinin hepsinin 
siyah kare ile ortak kenarı vardır. Siyah kare ile 
ortak kenarı olmayan tek yüzey a yüzeyidir. 

Yanıt A 


7 . Bütün yüzleri boyalı ve boyutları 1x2x5 cm olan 
düzgün kapalı prizma şeklindeki bir tahta parça- 
sı, kenarı 1 cm olan küplere bölünmüştür. 

Elde edilen küpler içinde yalnız dört yüzü 
boyalı olan kaç tane vardır? 

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10 

(1975-ÜSS) 


LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 



Zemindeki boyalı alan 5 adet kare kapatıldığında 
yukarıdaki görüntü elde edilir. Açık kalan üst 
kısım (kapak) A, B, D ve E kareleri kullanılarak 
kapatılabilir. Ancak, C karesi kapatıldığında 
küpün diğer yüzeyleri ile çakışır. 

Yanıt C 


CEVAPLAR 


2. A 3. A 


2. D 3. D 


2. A 3. B 


5. D 6. C 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLE Rİ J 

1 . Kürsünün ön tarafı için 6 br 2 
Kürsünün arka tarafı için 6 br 2 
Kürsünün üst tarafı için 3 br 2 
Kürsünün sol tarafı için 3 br 2 
Kürsünün sağ tarafı için + 3 br 2 

21 br 2 kumaş gerekir. 

Yanıt C 
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Büyük küpten bir küp kesilip çıkartıldığı zaman 
büyük küpün alanı aynı kalır, değişmez. 

Alanların oranı, kenar uzunluklarının oranının 

karesine eşit olacağından 

Büyük küpün alanı / a \2 , 

T7T. . .. ; = ( — 7 =) = 3 2 =9olur. 

Kuçuk kupun alanı \aV3/ 

Yanıt A 



Birinci küp; Bir kenarı x cm olsun. 

1 . Küpün alanı 6x 2 = b => x 2 = — d>r. 

6 

1 . Küpün hacmi = x 3 

İkinci küp: bir kenar uzunluğu y cm olsun. 

2. Küpün alanı = 6y 2 
2. Küpün hacmi = y 3 

ikinci küpün hacmi = c . (Birinci küpün hacmi) 
y 3 = c.x 3 

y = Vc7x olur. 

2. Küpün alanı = 6.y 2 = 6 .(Vc.x) 2 
= 6. Vc 2 ,x 2 

D 


= b.Vc 2 bulunur. 


Yanıt A 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


Suyun ilk yüksekliği x cm olsun. Bir ayrıtı 5 cm 
olan bir küp suya batırılınca su seviyesi küpün 
yarısına (5/2 cm) yükseliyorsa, 


(Suyun hacmi) + 


(Küpün hacmi) 


6.8.x + J 


cm olur. 


1. 1. vol 



FC uzunluğu, cisim köşegeni olduğu için 
|FC |= ^4 2 + 4 2 + 4 2 
= 4/3 cm dir. 


Yanıt A 



4. Prizmanın hacmi = 3 . 6 . 12 cm 3 tür. 
Küpün bir kenarı x cm ise 
Küpün hacmi = Prizmanın hacmi 
x 3 = 3 . 6 . 12 

x 3 = (3 . 2) 3 => x = 6 cm olur. 


Yanıt E 


ABC dik üçgeninden 
=>|AC|=4-/2^ cm dir. 
AFC dik üçgeninden 
|FC| 2 = |AF| 2 + |AC| 2 

=> x 2 = 4 2 +(4/2) 2 
=>x = 4/3 cm olur. 


Yanıt D 
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Uç Boyutlu Cisimler 



I ve II no’lu şekillerden Kırmızı ve Sarı yüzlerin 
karşılıklı olduğu anlaşılıyor. 

II ve III no’lu şekillerden de Yeşil ve Siyah yüzle- 
ri karşılıklı olduğu sonucu çıkar. 

O halde, Mavi yüzün karşısında Beyaz yüz var- 
dır. 

Yanıt A 



6 . 


Bölüm 20 



Şekildeki bir kenarı 10 cm olan bir küp, kenarla- 
rı 2 cm olan küplere bölündüğünde 

10 . 10.10 ^ , , .. . 

— 22~2 — = 125 tane * U P olu S ur - 

I ve II numaralı yüzleri boyalı olursa boyalı küp- 
lerin sayısı 

I numaralı yüzde 5 x 5 = 25 tane 

II numaralı yüzde 5 x 5 = 25 tane 
I ve II nin kesişimi 5x1=5 tane 
Toplamda 25 + 25 - 5 = 45 tanedir. 

Hiç bir yüzü boyalı olmayan küplerin sayısı 
125-45 = 80 dir. 

Yanıt C 


Küpleri 1 den 6 ya kadar numaralandıralım. Her 
küpün 6 tane yüzü olduğuna ve sadece çizimde 
görülen yüzler boyalı olduğuna göre 



Bovalı vüz 

Bovasız vüz 




1 no’lu küp 

3 

3 

7. 

1 1/ 


2 no’lu küp 

1 

5 


f- -f- — 

/ * ✓ 

• l 1 

3 no’lu küp 

1 

5 

1 

© j 

İ i ;©1 

4 no’lu küp 

2 

4 

1 


i : İ® 1 

• I 1 

5 no’lu küp 

2 

4 


1 1 

1 1 1 


6 no’lu küp 3 3 

4 yüzü boyasız, 2 yüzü boyalı olan 2 tane küp 
vardır (4 ve 5 no’lu küpler). 

Yanıt D 


Şekildeki bütün yüzleri boyalı olan 1 x 2 x 5 cm 
olan prizma blok kenarı 1 cm olan küplere 
bölündüğünde 4 tane (I, II, ||| ve IV numaralı 
olanlar) dört yüzü boyalı küp olur. 

Yanıt B 
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Bölüm 20 


Üç Boyutlu Cisimler 


C Piramit 


LYS SORUSU 


1 . Tabanının bir kenar uzunluğu a birim ve yüksekli- 
ği h birim olan bir kare dik piramit, taban köşege- 
ninden geçen, tabana dik bir düzlemle kesiliyor. 

Buna göre, oluşan arakesitin alanının a ve h 
türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


a/2.h 


D) 


B) 

a.h 2 


2 .h/2 


C) 


a.h 2 


a.h 


ınn - io ı ven 


ÖSS SORULARI 


1 . 



F 


C 


Yandaki ABCDEF 
üçgen tabanlı dik priz- 
ması ile, köşeleri bu 
prizmanın ayrıtları üze- 
rinde olan MLEK pira- 
midi verilmiştir. 

[ML] // [DF], 


[ME | 1 1 EK 1 1 

| DE | 3’ |EB | 3 


olduğuna göre, 


Hacim (MLEK) 


Hacim (ABCDEF) 

8T B) 64 


oranı kaçtır? 

C) 49 D) 36 



(2001 -ÖSS) 


2 . 



ABCD kare tabanlı ABCDA'B'C'D' dikdörtgenler 
prizmasında D' noktası A ve B ile D noktasında 
B ile birleştirilirse, hacmi 300 cm 3 olan (D', ABD) 
piramidi ede ediliyor. 

ABCDA'B'C'D' prizmasının yüksekliği 15 cm 
olduğuna göre, tabanının bir kenarı kaç cm dir? 

A) /Î5 B) 2/Î5 C)3/15 

D) 2/30 E) 3/3Ğ 

(1998-ÖSS) 


3. 



Yukarıdaki şekilde, kare tabanlı dik piramidin içi- 
ne yerleştirilmiş küp görülmektedir. Küpün alt 
yüzü piramidin tabanı ile aynı düzlemde olup üst 
köşeleri ayrıtlar üzerindedir. Üstte kalan küçük 
piramidin yüksekliği 3 cm, hacmi 9 cm 3 olduğu- 
na göre, büyük piramidin taban kenarlarından 
biri kaç cm dir? 

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 

(1986-ÖSS) 


ÖYS SORULARI 



Şekildeki kare dik 
piramidin bir yan 
yüzü, taban düzlemi 
ile 60° lik açı yap- 
maktadır. Piramidin 
hacmi 288/3 cm 3 
olduğuna göre, 
tabanın bir kenarı 
kaç cm dir? 

D) 14 E) 16 

(1 996-ÖYS) 
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Üç Boyutlu Cisimler 


Bölüm 20 



Bölüm 20 


Üç Boyutlu Cisimler 
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Üç Boyutlu Cisimler 


Bölüm 20 



Bütün alan = (Taban alanı) + (Yanal alan) 
=> 360 = 10.10 + Yanal alan 
=s> Yanal alan = 260 cm 2 dir. 

Yanal Alan - (Taban Ç ewesl >- h 


■ 260: 


(10+ 10 + 10 + 10).h 


=s> h' = 13 cm olur. 

OEF dik üçgeninden 
|EF| 2 = |OE| 2 + |OF| 2 
=> (h - ) 2 = h 2 + 5 2 

=> 13 2 = h 2 + 5 2 =+ h = 12 cm dir. 


Yanıt B 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. 



ACD bir eşkenar üçgen olduğu için 
|AE|=|DC|.^ = -^ dir. 


[ KE | = 


İBCI 


| EK |=| olur. 


AKE dik üçgenden cosa = 


|KE | 

I AE | 
a 
2 

a/3 

2 

a 2 


2 a/2, 

1 

/3 

^ tür. 


Yanıt B 
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Bölüm 20 


2 . 



ABC ~ A'B'C' ve benzerlik oranı 

JMİ = JL = 1 di r dir 

|AB | 2h 2 air ' Q 

Hacimlerin oranı benzerlik oranının küpüne eşit 
olduğu için 

\3 


V küçük 

V büyük 


-ÜT -i 


olur. 


Yanıt C 


3. 



Taban = 12 cm 2 ise x . y = 12 dir. 
Şekilde verilen bilgilerden yararlanarak 

2 j = — =>x = 3a=>a = -~ 

2 + 4 x 3 

2 = — =>y = 3b=jb = -^- 

2+4 y y 3 

Kesit alan> = a.b 


x_y = M = 12 4 cm 2 olur . 

3 3 3 9 3 


Yanıt D 


Üç Boyutlu Cisimler 



Yan yüz yüksekliği, AHD üçgeninden 5 cm dir. 
Bütün alan = (Taban alan) + 4 . (Yanal alan) 

1 8.5 > 


-«♦*(¥) 

= 144 cm 2 olur. 


Yanıt B 



x . y = 12 cm 2 ve a . b = 3 cm 2 dir. 

Taban alanlarının oranı benzerlik oranının karesi- 
ne eşit olduğu için 


hı 


h 1 +h 2 


_3_ 

12 


h 1 +h 2 


: h 2 dir. 


Kesik 

=»28 


; V Büyük 


^Küçük 


= l.x.y.(h 1 +h 2 )-^.a.b.h 1 
28 = 1.12(h 2 + h 2 )-1.3.h 2 


28 = 8h 2 -h 2 
h 2 = 4 cm dir. 


Yanıt C 
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Üç Boyutlu Cisimler 


Bölüm 20 



1 . Bir düzgün dörtyüzlünün tüm alanı 256 /3 birim 
karedir. 

Bu dörtyüzlünün yanal yüz yüksekliği kaç 
birimdir? 

A) 6/3 B) 7/3 C) 8/3 

D) 9/3 E) 10/3 

(1995-ÖYS) 


Bir kenarı a = 3 cm olan bir düzgün sekizyüz- 
lünün hacmi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 8/2 


B) 8/3 

4^/2 


E) 9/2 


(1972-ÜSS) 


Bir kenarı a = 2/2 cm olan bîr düzgün dört- 
yüzlünün hacmi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) cm 3 B) cm 3 C) | cm 3 


C)f cm 3 


D) | cm 3 


n 8/3 3 

E) — ğ— cm° 


(1971-ÜSS) 



Şekildeki ABCD dörtyüzlüsünün ABC yüzü bir 
kenarının uzunluğu a olan bir eşkenar üçgen, 
BDC yüzü ise D açısı dik olan bir üçgendir. 

AD ayrıtı BDC düzlemine dik olduğuna göre, 
bu dörtyüzlünün hacmi ne kadardır? 



(1980-ÜSS) 



> c 


Eşkenar olan ABC ve SBC üçgenlerinin BC = a 
kenarı olup düzlemlerin ölçek açısı x dir. 

x ve a nın fonsiyonu olarak SABC dört yüzlü- 
sünün hacmi aşağıdakilerden hangisidir? 
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Üç Boyutlu Cisimler 
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Üç Boyutlu Cisimler 


Düzgün dörtyüzlünün hacmi 
a 3 J2 

V = — — oldu€u için 

(272 ) 3 . 72 
12 

8.2.72.72 

12 

= | cm 3 tür. 


4 . Dörtyüzlünün hacmi 


V = ^-.A(ABC).h dir. 


A(ABC) : 


a 2 .73 


|AN|=|SN|=-S|i 

SNH üçgeninden 
|SH | . 

s,nx= TsNT slrı 


LYS SORULARI 


Yanıt D 



y 


Q 


B 



3 

O 

6 A x 


h = ^^sinx olur. 


V = ^.A(ABC).h 


OABC bir dikdörtgen 
|OA| = 6 birim 
|AB| = 3 birim 


Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki 
OABC dikdörtgeninin x ekseni etrafında 360° 
döndürülmesiyle elde edilen silindirin hacmi 
V x , y ekseni etrafında 360° döndürülmesiyle 
elde edilen silindirin hacmi de V y olduğuna 
V Y 

göre, oranı kaçtır? 
v y 

A) 1 B) i C) | D) 2 E) 3 

(2011-LYS1) 



Bölüm 20 


Üç Boyutlu Cisimler 


ÖSS SORULARI 

1 . Yarıçapı 3 cm olan O merkezli küre içine, ekseni 
küre merkezinden geçen 1 cm yarıçaplı dik 
dairesel silindir aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. 



Bu silindirin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) -y- B) 3 îi C) 373 71 

D) 4-/2ti E) 97i 

(2008-ÖSS Mat 2) 

2 . Yüksekliği 1 0 cm olan dik silindir biçimindeki bir 
su bardağı tümüyle su doludur. Suyun 25 cm 3 ü 
boşaltıldığında, su yüksekliği 2 cm azalmaktadır. 

Buna göre, tümüyle dolu bardakta kaç cm 3 
su bulunur? 

A) 125 B) 135 C)150 D)225 E) 250 

(2005-ÖSS) 


4. Kenarları, 60 cm ve 80 cm olan dikdörtgen biçi- 
mindeki karton, bükülerek dik silindir biçiminde 
bir boru haline getirilecektir. 

Bükme işlemi uzun kenar ve kısa kenar üze- 
rine yapıldığında elde edilecek iki farklı boru 
silindirin yan alalan oranı kaçtır? 

A) 1 B)1 C)| D) — E) — 

(1995-ÖSS) 


5 . Yüksekliği 60 cm ve taban kenar uzunluğu a cm 
olan kare prizma su ile doludur. 

Yarıçapı a cm olan bir silindirin prizmadaki 
suyun tamamını alabilmesi için yüksekliği en 
az kaç cm olmalıdır? (ti = 3 alınız) 

A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 15 

(1987-ÖSS) 



Yarıçapı 5 cm, yüksekliği 
247i olan dik silindir biçi- 
mindeki bir kutunun alt 
tabanı üzerindeki A nokta- 
sı ile üst tabanı üzerindeki 
B noktası aynı düşey doğ- 
ru üzerindedir. 


Şekildeki gibi, A dan hareket edip kutunun 
yalnızca yanal yüzeyini tek bir dolanım yapa- 
rak en kısa yoldan B ye giden bir karıncanın 
aldığı yol kaç cm dir? 

A) 26ti B) 257i C) 2472^ 

D) 2573 E) 2572 

(2000-ÖSS) 


6 . İç içe geçirilmiş ve yükseklikleri 

VK— eşit, dik silindir biçimindeki iki 
h i | kaptan dıştakinin çapı içtekinin 

/“i..- •.] "•••. çapının iki katıdır. İçteki kap ağzı- 

na kadar su ile dolu iken tabanına 
çok yakın bir delik açılırsa, ikisi 
arasındaki boşlukta su hangi yüksekliğe 
çıkar? (İçteki kabın kalınlığı önemsenmeyecek- 
tir.) 

A)| B)£ C)| D )^ E)^ 

(1983-ÖSS) 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


313 



Üç Boyutlu Cisimler 


7. 



Yukarıdaki düzenekte, dikey doğrultudaki kalın 
silindirik boruların kesitleri s, sağ kola eklenmiş 
olan ince silindirik borunun kesiti ise -Ş- tür. 
Piston 20 cm aşağı indirildiğinde, öteki kolda 
su yüzeyi kaç cm yükselir? 

A) 52 B) 50 C) 46 D) 42 E) 38 

(1982-ÖSS) 


8 . 


I 

h cm 

I 


20 cm - 


Taban çapı 2R = 20 cm 
olan silindir biçimindeki 
bir kapta, başlangıçta 
200 jc cm 3 su vardır. Bu 
kaba yeniden su kon- 
makta ve kaptaki suyun 
h yüksekliği, t zamanına 
göre h = at + b bağıntısı 
ile değişmektedir. Bu kaba su konmaya başlan- 
dıktan 2 sn sonra suyun yüksekliği 8 cm olduğu- 
na göre, 3 sn daha sonra (beşinci saniye sonun- 
da) suyun yüksekliği kaç cm olur? 

A) 32 B) 23 C) 19 D) 17 E) 14 

(1981 -ÖSS) 


Bölüm 20 


OYS SORULARI 


1. 



Yandaki şekilde 
küre içine yerleşti- 
rilmiş silindirin yük- 
sekliği 8 cm ve hac- 
mi 72 7c cm 3 oldu- 
ğuna göre, kürenin 
yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 7 B) 6 C) 5 


D) 4 


2 . 


E) 3 

(1983-ÖYS) 



Yukarıdaki I. şekil taban çapı 4 cm, yüksekliği 
10 cm olan bir silindirdir. Bu silindirdeki suyun 
yüksekliği h dir. Bu kap II. şekilde görüldüğü gibi 
yatayla 45° lik açı yapacak biçimde eğildiğinde 
su düzeyi şekildeki gibi kabın ağzına dayanmak- 
tadır. Buna göre h kaç cm dir? 


A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 


E) 5 

(1982-ÖYS) 


3. 


Şekildeki dik silindirde AB ana 
doğru, BD doğru parçası 
taban çapıdır. C taban çevresi 
üzerinde bir nokta, 

|AB| = 8 cm 

|BD| = 1 0 cm 0 ■ ■ 

|CDj = 8 cm olduğuna göre, 

ACD üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 32 B) 36 C) 40 D)44 E) 48 

(1982-ÖYS) 



Bölüm 20 


Üç Boyutlu Cisimler 


USS SORULARI 


1. Bir silindirin yanal alanı 20n ve yüksekliği 10 
birim olduğuna göre hacmi kaç birim küptür? 

A) 2 ti B)20tc C) 10jr D)40?c E) 2007i 

(1976-ÜSS) 


2 . 


Hacimleri eş'ıt iki silindirin yan alanları arasın- 
daki oran aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


B)- 


C) 


J7 


°>T 


(1967-ÜSS) 


CEVAPLAR 


LYS 

1. A 
ÖSS 
1. D 
7. B 
ÖYS 
1.C 
ÜSS 
1.C 


2. C 

2. A 
8. D 

2. B 

2. B 


3. A 


3. C 


4. A 


5. B 


6. B 


1. 


LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


|y 




V x = jt.ı^.h 
= 3 t. 3 2 .6 
= 54jr br 3 

V y = n.t 2 .h 
= 7t.6 2 .3 
= 108jr br 3 


v; = mri bulunur - 


Yanıt A 


2 . 




=>2r= 4/3 
=> r = 2-/3 tür. 

Dökülen suyun hacmi, C ve M noktaları arasın- 
daki hacmin yarısı kadardır. 

ti.( 2/3) 2 .|CMİ 7i.12.12 


: 72n cm 3 bulunur. 


Yanıt C 
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Üç Boyutlu Cisimler 


Bölüm 20 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Kürenin yarıçapı 3 cm ise |OB| = 3 cm ve silindi- 
rin yarıçapı 1 cm ise |AB| = 1 cm dir. 

OAB dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
jOBj 2 = |OA| 2 + |AB| 2 
=> 3 2 = |OA| 2 + I 2 
=> |OA| = 2İ2 cm olur. 

Silindirin yüksekliği ise 
|AK| = 2.|OA| 

= 2 . 2/2 

= 4İ2 cm dir. 


3 . 



10jt 


Karıncanın alacağı en kısa 
yol, yanal yüzeyi açıldıktan 
sonra elde edilen dikdörtge- 
nin köşegen uzunluğu olur. 


Silindirin taban çevresi = 2jır = 2u . 5 = 10 n dir. 
x 2 = (1 Oît) 2 + (24ji) 2 => x = 26 ji cm olur. 

Yanıt A 


4 . Elde edilecek iki farklı boru aşağıdaki gibi olur. 





80 F Feo 

k j 

c 3 


60 80 

Yanal alan = (Taban çevresi) . (Yükseklik) 
olduğu için her iki durumda da yanal alanlar eşit- 
tir. Bu durumda, yanal alanların oranı 1 olur. 

Yanıt A 


Silindirin hacmi ise 
V = 7r.|AB| 2 . |AK| 

= 7t.1 2 . 4/2 
= 4/2. n cm 3 olur. 

Yanıt D 



Boşalan kısmın hacmi 
25 = (ur 2 ) . 2 

=>7rr 2 = ^ dir. 

Tamamının hacmi ise 

(7tr 2 ).10 = -^-.10 = 125 cm 3 olur. 

Yanıt A 


5 . h k : kare prizmanın yüksekliği 
h s : silindirin yüksekliği olsun. 

Kare prizmanın hacmi=(Taban alanı)x(Yükseklik) 
= a . a . h k = a 2 . h k 
Silidirin hacmi = (Taban alanı) x (Yükseklik) 

= 7t . r 2 . h s = 7u . a 2 . h s 

Silindir, prizmadaki suyun tamamını alacağı için 

hacimleri eşit olur. 

a 2 . h k = 71 . a 2 . h s (71 = 3 alınacak) 

=> a 2 . 60 = 3 . a 2 . h s 
• => h s = 20 cm olur. 

Yanıt B 

6 . Dıştaki silindirin çapı, içtekinin 2 katı ise yarıçapı 
da içtekinin yarıçapının 2 katı olur. 

İçteki r yarıçaplı silindirdeki suyun yüksekliği, 
dıştaki 2r yarıçaplı silindirdeki yüksekliğinin ne 
kadarı olacağı istendiğine göre, 

v ı = v 2 =» 7tr 2 h = 7t.(2r) 2 h 1 

h 1 = bulunur. 

Yanıt B 
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Üç Boyutlu Cisimler 


7 . Piston 20 cm aşağı indirildiğinde sağ taraftaki 
suyun yüksekliği 10 + x kadar artar. 



Silindirin hacmi = (Taban alan) x (Yükseklik) 

Sol taraftaki alçalan suyun hacmi 20 . S, 

Sağ taraftaki yükselen suyun hacmi 

10.S+x.-f olur. 

4 

Hacimler eşit olacağı için 

20.S = 10.S + x.4 
4 

x = 40 ve 

Su seviyesi = 40 + 1 0 = 50 cm olur. 

Yanıt B 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Silindirin taban yarıçapı r ve kürenin yarıçapı R 
olsun. 

Sliindirin hacmi = (71 . r 2 ) . h 
=> 72 7t = 7i . r 2 . 8 
=> r 2 = 9 
=> r = 3 cm dir. 

OAB dik üçgeninden 
|OB| 2 = |OA| 2 + |AB| 2 
R 2 = 4 2 + 3 2 => R = 5 cm olur. 

Yanıt C 


2. 1 n c 



8 . Silindirin çapı 20 cm ise yarıçapı 
r = 10 cm dir. 

Başlangıçta 2007i cm 3 su olduğuna göre, 

V = 71ı 2 h => 2007i = 71 . 1 0 2 . h 
h = 2 (başlangıçtaki suyun yüksekliği) 
h = at + b 

i) t = 0 için h = 2 ise 

2 = a.0 + b=+b = 2 olur. 

ii) t = 2 için h = 8 ise 

8 = a.2 + 2=>a = 3ve 

iii) t = 5 için 

h = 3. 5 + 2 = 17 cm olur. 

Yanıt D 


II. konumda [DB] // [AF olduğu için 
m(DBA) = 45° dir. Öyleyse, 
m(DBC) = m(CDB) = 45° olur. Yani, 

CDB bir ikizkenar dik üçgendir. 

I. ve II. durumda boş kısımların hacimleri eşittir. 
İki durumda da taban alanlar aynı olduğu için 
I. konumdaki boş kısım = II. konumdaki boş 
kısım 

, . , . (Taban alan). (Yükseklik) 

(Taban alan). (Yükseklik) = - 

=> T.(10 -h) = 

=> T.(10-h) = 2.T 
=> 10 - h = 2 
=> h = 8 cm olur. 

Yanıt B 


I 
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O merkezli çemberde BCD 
açısı çapı ([BD]) gördüğü için 
90° dir. 

|BD| = 10 cm, |CD| = 8 cm ise 
D BCD dik üçgeninden 
|BC| = 6 cm olur. 

[AB] _L [BC] olduğu için 
ABC dik üçgeninde 
|AB| 2 + |BC| 2 = |AC| 2 
=> 8 2 + 6 2 = |AC| 2 
=t> |AC| = 10 cm dir. 

Ayrıca, [AC] j. [CD] olduğu için (3 dikme thm.) 
A(A -a ) = |AÇJJCD| 

= — ğ— = 40 cm olur. 

Yanıt C 





ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Yanal alan = 2jcr . 10 
=> 20ji = 207er 
=> r = 1 br dir. 

Silindirin hacmi = ji . r 2 . h 

= ti . I 2 . 10 = 1 Ott br 3 tür. 

Yanıt C 
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LYS SORULARI 

1 . Yarıçapı r olan bir küre ile taban yarıçapları r olan 
bir dik dairesel silindir ve bir dik dairesel koni 
veriliyor. 

Bu üç cismin hacimleri eşit olduğuna göre, 

i. Koninin yüksekliği, silindirin yüksekliğinin 3 
katıdır. 

p r 

II. Silindirin yüksekliği —'tür. 

O 

III. Koninin yüksekliği 4r'dir. 
ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) il ve III 

(2012-LYS1) 

2. Yüksekliği 21 cm, yarıçapı 9 cm olan dik dairesel 
silindir biçimindeki bir sürahi tümüyle ayranla 
doludur. Bu ayranın tamamı, taban yarıçapları 3 
cm ve 6 cm olan kesik koni biçimindeki 6 adet 
özdeş boş bardağa konuluyor. 

Bardaklar tam olarak dolduğuna göre, bu 
bardakların yüksekliği kaç cm'dir? 

A) Ş- B) ^ C) Ş- D) ^ E) Ç 

(2012-LYS1) 


3. Bir dik dairesel koni, tabana paralel bir düzlemle 
kesiliyor. 



Elde edilen kesik koninin yüksekliği 12 cm, 
taban yarıçapları ise 3 cm ve 12 cm’dir. 

Buna göre, koninin [TA] yanal ayrıtının uzun- 
luğu kaç cm’dir? 

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 

(2011-LYS1) 


Üç Boyutlu Cisimler 

4. K 1 ve Kj dairesel konilerinin taban yarıçapları 
sırasıyla r v r 2 birim, yükseklikleri h 1 , h 2 birim ve 
hacimleri V 1 , V 2 birim küptür. 

r. h ı İVJ 

— = a ve tt - = b olduğuna göre, T r 7 L f oranı 
r 2 n 2 I V 2 1 

kaçtır? 

A) f B) C) ab 2 

D) a 2 b E) a 2 b 2 

(2010-LYS1) 


I ÖSS SORULARI 

1. Aşağıda verilen kahve yapma makinesi, taban 
yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 4 cm olan kesik koni 
biçimindeki A parçası ile taban yarıçapı 3 cm 
olan yeterince yüksek silindir biçimindeki B par- 
çasının şekildeki gibi birleştirilmesiyle oluşturul- 
muştur. 



Kahve makinesi boşken B nin üstünden A 
kısmının hacminin 3 katı su konulduğunda B 
kısmında su kaç cm yükselir? 

A) Ş- B) ~ C) f- 

°)f E) Ş 

(2009-ÖSS Mat2) 
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o 


Yarıçap uzunluğu 6 cm olan yarım daire biçimin- 
deki kağıt parçası, A 1 ve noktaları şekildeki 
gibi çakışacak biçimde bükülerek tepesi O nok- 
tası olan bir dik koni oluşturuluyor. 

Bu koninin taban alanı kaç cm 2 dir? 

A) 6ji B) 7u C) 8u D) 9u E) 1 0u 

(2009-ÖSS Matl) 


â Şekildeki dik koni, tabana paralel 
bir düzlemle kesiliyor. 

Meydana gelen kesik koninin 
yüksekliği, başlangıçtaki dik 

koninin yüksekliğinin -|- katı 
olduğuna göre, başlangıçtaki 
dik koninin hacmi, kesik koninin hacminin 
kaç katıdır? 


(2004-ÖSS) 


Şekildeki gibi, koni biçiminde bir 
kapak ile koni biçiminde bir göv- 
deden oluşan kapaklı bir cisim 
yapılacaktır. Kapak koninin yanal 
ayrıtı 3 cm, yanal alanı 24 cm 2 
dir. 



Şekildeki gibi, taban yarıçapı 1 metre, yüksekliği 
2 metre olan dik koni biçimindeki bir su deposu- 
na bir musluktan sabit hızla su akıtılıyor. 

Depoda biriken suyun derinliği x metre oldu- 
ğunda, depoda biriken suyun hacmi x türün- 
den kaç metreküp olur? 







(2006-ÖSS Mat 2) 


Gövde koninin yanal ayrıtı 12 cm olduğuna 
göre yanal alanı kaç cm 2 dir? 

A) 96 B) 108 C) 116 D)150 E) 384 

(2003-ÖSS) 


6 . 



T dik koninin tepesi 
|AB| koni tabanının bir çapı 
|AO| = |OB| = 1 km 
|TB| = 3 km 

Yukarıdaki şekil, dik koni 


biçiminde idealleştirilmiş bir dağı; A ve B nokta- 


ları ise bu dağ eteğindeki iki köyü temsil etmek- 


tedir. 


Bu iki köyü birleştiren, dağ yüzeyi üzerindeki 
en kısa yol kaç km dir? 

A) | B) ~~ C) u D) 73 E) 3 

(ÖSS 2002) 
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Şekilde taban yarıçapı 
6 cm olan dik koninin 
tepe noktası ve taban 
çemberi O merkezli 
kürenin yüzeyindedir. 


OYS SORULARI 


Dik koninin hacmi 216u cm 3 olduğuna göre, 
kürenin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 

(1999-ÖSS İPTAL) 


a a 


Yandaki şekil, ana doğrusu- 
nun uzunluğu a cm olan bir 
dik koninin açılımıdır. Dik 
koninin hacmi 96u cm 3 ve 
m(AOB) = 21 6° olduğuna 
göre, |OA| = |OB| = a kaç 
cm dir? 

C) 9 D) 10 E) 12 

(1 998-ÖYS) 


8. Denklemi -ğ- + — =1 olan doğru ve koordinat 
eksenleriyle sınırlı bölgenin x- ekseni etrafında 
döndürülmesiyle oluşan koninin hacmi 16u birim 
küptür. 

Buna göre, a nın değeri aşağıdakilerden han- 


gisidir? 

A) -3 B)-2 


E)4 

(1999-ÖSS) 



\ 


a\ 


b' 


c 


A) 75 


Taban alanı S olan yandaki 
dik konide, alanları S.,, S 2 
olan tabana paralel iki kesit 
ve bu kesitlerin merkezleri 
verilmiştir. |TC| = 2 cm, 
|TA| = 1 cm ve S = S 1 + S 2 
olduğuna göre, |AB| kaç 
cm dir? 


B) 72 
D) 72-1 


C)73-1 
E) 73 -72 

(1 990-ÖYS) 


9. Yanal alanı 135u cm 2 olan bir dik koninin taban 
yarıçapı 9 cm dir. 

Bu koninin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 282u B) 292u C)302u 

D) 312u E) 324u 

(1 998-ÖSS) 


USS SORULARI 

Bir dönel koni, tabana paralel üç düzlemle kesi- 
lerek, yükseklikleri eşit olan dört parçaya ayrılı- 
yor. 

Tepeden birinci parçanın hacminin ikinci par- 
çanın hacmine oranı nedir? 

A)} B)1 C)1 D)1 E)1 

(1 978-ÜSS) 


10. Taban yarıçapı 8 cm, yanal yüzeyinin alanı 
96u cm 2 olan bir dönel koninin, yüksekliğinin 
bir ana doğrusuna oranı kaçtır? 


(1995-ÖSS) 


2. Taban yarıçapı r = 6 cm ve yüksekliği h = 8 cm 
olan dönel koninin açılımında yanal yüzeyinin 
meydana getirdiği daire parçasının merkez 
açısı aşağıdakilerden hangisidir? 


B >f 


°) 


(1972-ÜSS) 
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3. Tabanının yarıçapı 5 cm olan bir eğik koninin 
yüksekliği 6 cm dir. 

Tepeden 2 cm aşağıdan tabana paralel ola- 
rak alınan kesitin alanı aşağıdakilerden han- 
gisine eşittir? 

A) f B)f C)f D) f E)f 

(1971-ÜSS) 


Bir dik kenarı (a) olan ikizkenar dik ügenin 
hipotenüsü etrafında dönmesinden meydana 
gelen cismin hacmini bulunuz. 


7ta 2 73 
4 


7ta 3 73 


(1970-ÜSS) 



LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 





V küre 3 ot3 V alindir =îır2h 1 

^küre _ ^silindir - ^koni ' se ’ 


ğdtr 3 = jur 2 h 1 =>h-, = f, 

4 -3 7tr 2 h, 

î Kr 3 =-^ J -- h 2 = 4 r > 


.. 4 Ttr^lv 

II. 

h — 
ü = 

h 2 4r “ 3 ' 


> h 2 = 3h-, dir. 


I. h 2 = 3h 1 olduğu için koninin yüksekliği silin- 
dirin yüksekliğinin 3 katıdır. 

II. Silindirin yüksekliği h 1 = f olup % değildir. 

o 3 

III. Koninin yüksekliği h 2 = 4r dir. 

I. ve III. ifadeleri doğrudur. 

Yanıt D 


5. Taban yarı çapları 1 ve 2, yüksekliği 3 olan 
kesik koninin hacmi nedir? 

A)5jü B) 67ı C) 7 tc D) 8 tc E) 9?t 

(1966-ÜSS) 


CEVAPLAR 




Hacim = 7i.r 2 .h 
= tt.9 2 .21 



V=^fîU 3llh 

7V = 21nh olur. 
(Bardağın hacmi) 


Silindirin hacmi = 6.(Bardak) 

^.9 2 .^f = 6.^f / 7h 

81 =6h 
27 

h = -jj- cm olur. 


Yanıt B 
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Bölüm 20 


M 

â 

//(m 

|\ 

_/ / : i 

Iıİ> 


Koniler benzer olduğu için hacimlerinin oranı, 
yüksekliklerinin oranının küpüne eşit olur. 

ı Jly 3 _ J_ 

\3h/ 27 

Tepedeki küçük koninin hacmi V ise kesik koni- 
nin hacmi 26V olur. 

Başlangıçtaki dik k oninin hacmi 2 7V 27 

Kesik koninin hacmi katıc * ır - 

Yanıt B 



Kapağın yanal alanı = 24 
ti . r . 3 = 24 
7t . r = 8 dir. 

Gövdenin yanal alanı = 71 . r . 12 
= 8.12 

_ =96 cm 2 olur. 

2. vol 

Yanal ayrıtları oranı — = 4 ve yarıçapları eşit 
olduğu için alanları oranı da 4 olur. 

Gövdenin yanal alanı = 4 . (Kapağın yanal alanı) 
= 4.24 
= 96 cm 2 dir. 

Yanıt A 


-î ' > 




60 ° 

ZS' 

60 ° 


3 

. 6 ( 1 °: 





Şekildeki koninin 
açılmış hâlinde 
ABC yayının uzun- 
luğu, açılmadan 
önceki tabanın 
çevresine eşittir. 
|ABA'|=2 te.1=2te 
dir. 

m (ÂTA - ) = a ise 
T merkezli 3 br 
>A , yarıçapiı çember- 
de 

Çevre = 2 ti.3 
= 671 dir. 


6tt 360° ise 
2ti a 
a = 120° dir. 

|AB| = |BC| olduğu için 
TAB eşkenar üçgendir. 

O hâlde, |AB| = 3 km olur. 


Yanıt E 



Dik koninin hacmi 2167i cm 3 ise 

2167i = ^h- 
O 

^2167i= *- 62 - ( 3 R + X ) 

=» R + x = 18 cm dir. 

ODC dik üçgeninden 

R 2 = x 2 + 6 2 
=> R 2 - x 2 = 36 

=» (R -x)(R + x) = 36 =i R -x = 2 dir. 
18 

R - x = 2 
+ R + x = 18 

2R = 20 => R = 10 cm olur. 


Yanıt B 
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Hipotenüs etra- 
fında dönmeyle 
tabanları ve yük- 
seklikleri aynı 
olan iki dik koni 
elde edilir. 


|AH | = | BH |=| CH | = dir. 

Hacim = 2.^71. | AH | 2 . | BH |j 
„ 1 /a/2\ 2 a/2 

= 2 -3- 7I l'2 _ i ' 2 

_ 1 a 2 . 2 a/2 

= 2. 3 .K-j-.—rT 

a 3 ./2 

= — - — ît olur. 


Yanıt D 


5. 1. vol 






TAB-TCD 
|TA | [AB] 
|TC| |CD | 

h 1 

^ h + 3 2 

=> h = 3 br olur. 


Kesik koninin hacmini bulmak için büyük koni- 
den tepedeki küçük koninin hacmi çıkartılmalı- 
dır. 

VKesi k = ^- 22 - 6 -İ ^ 12 - 3 

= 8tc — 7t 

= 77i br 3 olur. 


V = -^-h(G + G' + / G.G') 

= 4-.3.(ti + 47i + /4.7i 2 )=77i br 3 olur. 

3 Yanıt C 




G. Küre 


LYS SORUSU 


1 . Yarıçapı 3/3 cm olan bir kürenin içine yer- 
leştirilebilecek en büvük hacimli küpün hac- 
mi kaç cm 3 tür? 

A) 125 B) 216 C) 512 

D) 81/3 E) 108/6 

(2011-LYS1) 



ÖYS SORULARI 



Yukarıdaki şekilde P düzlemi üzerine konmuş 
kürenin çapı 10 cm, tabanı P üzerinde bulunan 
dik dönel koninin taban çapı da 16 cm dir. P düz- 
leminden 8 cm uzaklıktaki bir Q düzleminin küre 
ve koni ile arakesit dairelerinin alanları eşit oldu- 
ğuna göre, koninin yüksekliği kaç cm dir? 


A) 32 B) 24 


D) 16 E) 12 


(1 984-ÖYS) 


2. Yarıçapı R olan bir küre, merkezinden -ğ- uzak- 
lıkta bir düzlemde kesiliyor. 

Elde edilen kesitin alanı kaç 7tR 2 dir? 


(1 982-ÖYS) 
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ÜSS SORULARI [ 

1. Bir kürenin, merkezinden 4 cm uzaklıktaki 
kesitinin çevresi 6u olduğuna göre bu kürenin 
yarıçapı kaç cm dir? 

A) 5 B) /22 C) 6 D) /52 E) 8 

(1977-ÜSS) 


Bölüm 20 


4. Ayrıtlarından biri s uzunluğunda olan bir küpün 
içine, teğet bir küre çiziliyor. 

Küpün bir köşesinin kürenin yüzüne olan 
uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir? 

B)îH|±^ oısyiTT 


2. Yarıçapı r olan bir küre, bir kenarı 2r olan bir 
küpün içine yerleştirilmiştir. Bu küp, bir yüzü- 
nün köşegeni boyunca kesildiğinde meydana 
gelen kesitin görünüşü aşağıdakilerden han- 
gisi gibi olur? 





(1976-ÜSS) 


(1974-ÜSS) 

Güneş yarıçapı yer yarıçapının 108 katıdır. 

Bu iki cismin hacimleri oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 108 3 /2 B) 1 08 3 /3 C) 109,21 2 
D) 108 3 E) 208 3 

(1970-ÜSS) 


6. Çapı d olan kürenin hacmi çap cinsinden 
yazılsa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 

A) v = |-jtd 3 B) v = |-7td 3 C)v = -ljtd 3 


D)v = |-7td 3 E)v = -ijtd 3 


(1968-ÜSS) 


3. Tam küre şeklindeki bir kapalı cisim, birbirine dik 
üç kesit alınarak sekiz eşit parçaya bölünmüştür. 

Elde edilen sekizde birlik parçaların her birin- 
de, bir koniye yanal yüzey olabilecek kaç 
yüzey vardır? 


CEVAPLAR 


(1975-ÜSS) 


2. A 3. D 


5. D 6. C 
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LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 

1 . Kürenin içine yerleştirilen küpün cisim köşegeni, 
kürenin çapına eşit olursa en büyük hacimli olur. 

Küpün bir ayrıtı a cm, cisim köşegeni a/3 cm ve 
kürenin çapı 3/3 . 2 = 6/3 cm ise 

a./3 =6./3 

a = 6 cm bulunur. 

Küpün hacmi ise 

6 3 = 21 6 cm 3 tür. 

Yanıt B 


/ JP \ 



' \ 

\ V 

/ B 1 



/ 

ZJ 

i 

u 


O merkezli küre, P düzlemi ile kesildiğinde A 
merkezli r yarıçaplı bir daire oluşur. 

AOB üçgeninde |OB| = R, 

| O A | = -Ş- ve |AB| = r ise Pisagor bağıntısından 

O 

|OB| 2 = |OA| 2 + |AB| 2 

=> R 2 = (R/3) 2 + r 2 

=* r 2 = olur. 

^ 2 

Kesitin alanı nr 2 = dir. 

O hâlde, kesitin alanı, 7tR 2 nin — katıdır. 

Yanıt A 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

T 



Alanları eşit dairelerin yarıçapları da eşittir. 
Küredeki OHK dik üçgeninden 
|HK| 2 = |OH| 2 + |OK| 2 
=> 5 2 = 3 2 + |OK| 2 
=> |OK| = 4 cm olur. 

|OK| = |BC| = 4 cm 

TCC~™ 

|TB | |BC | h-8 _4 

|TA| |AD | ^ h 8 

=* h = 16 cm olur. 

Yanıt D 
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A merkezli kürenin 4 cm uzağındaki bir kesiti 
yarıçapı r olan O merkezli bir çember olsun. 

27 ir = 671 
r = 3 br dir. 

OAB dik üçgeninden kürenin yarıçapı 
|AB| 2 = |AO| 2 + |OB| 2 
= 4 2 + 3 2 
|AB| = 5 br olur. 

Yanıt A 






Uç Boyutlu Cisimler 


3. 


Bölüm 20 



Küpün ABCD yüzü- 
nün AC köşegeni 
boyunca kesilmesin- 
den aşağıdaki şe 
elde edilir. 


2x\fl 



2n/2 


Elde edilen kesit bir dikdörtgendir. 

Kürenin çapı küpün bir kenar uzunluğuna eşit 
olduğu için, küre, küpün bütün yüzlerine teğettir. 
Küpün kesitinin bulunduğu düzlem, küreyi orta- 
dan ikiye böler. Görüntü (A) seçeneğinde çizildi- 
ği gibidir. 



Yanıt A 



Küre şeklindeki cismin önce ortadan ikiye, son- 
rada parçalardan birinin 4 eşit parçaya bölündü- 
ğü düşünülürse elde edilen sekizde birlik parça- 
lar şekildeki gibi olur. 

ABD, ABC ve ADC yüzleri bir koniye yanal yüzey 
olabileceği için 3 tanedir. 

Yanıt D 



Küpün bir ayrıtı S olduğuna göre, kürenin yarıça- 
pı da S/2 olur. 

DAB üçgeninin 

|DE| = |EA| = |EB| = S/2 olur. 

AEB dik üçgeninden 

|AB |= dir. 

ABO dik üçgeninden 

|AO| 2 = |AB| 2 + |OB| 2 

=(¥) 2 *(I) 2 -iaoi.^# * 

Küpün bir köşesinin kürenin yüzeyine olan en 
kısa uzaklığı 

|aci=|ao|-|oc|=^ 3-| = Ş(^1) olur 

Yanıt A 


Bölüm 20 


5. Güneşin yarıçapı R ve yer yarıçapı r ise 
R = 108 . r dir. 

Güneşin hacmi, 

V,-|»R 3 


= |-7 I (108r) 3 


Yerin hacmi, 

j4„_3 
' 2 "3 
4 

'i 3 


,3 ,3 


Vl -5-71(108) .r 


Vo 


4 3 

3 -. 7 r. 1 - 


= 108 3 bulunur. 


Yanıt D 


6. Not: Yançapı R olan kürenin hacmi 
V = -|tiR 3 tür. 

Soruda verilen kürenin çapı d ise yançapı d/2 
dir. Hacmi ise 


-& a 


Yanıt C 


Üç Boyutlu Cisimler 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


331 









YILLAR 

2010 

2011 

2012 



|ygs 

Uzayda Doğru ve Düzlem 










YILLAR 


O 

O 

04 

O 

CM 

CM 

O 

CM 

r 


LYS 

Uzayda Doğru ve Düzlem 

2 
















YILLAR 



T~ 

co 

05 

1 1982 

1 1 983 

1 1984 

1 1 985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

.6661 

2000 i 

O 

O 

CM 

O 

O 

CO 

O 

o 

*'3- 

O 

O 

2005 1 

2006 

2007 

CO 

o 

o 

05 

O 

O 

uss 

Uzayda Doğru ve Düzlem 

t~2 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

□ 

3 

□ 

□ 

3 

3 

□ 

□ 

□ 

□ 

3 






d 

d 




Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM'ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 




YILLAR 1 



co 

05 

CM 

CO 

05 

CO 

co 

05 

co 

05 

LO 

CO 

05 

co 

co 

05 

N- 

CO 

05 

CO 

CO 

05 

05 

CO 

05 

O 

05 

05 

T — 

05 

05 

CM 

05 

05 

CO 

O) 

05 

05 

05 

LO 

05 

05 

CO 

05 

05 

N- 

05 

05 

00 

05 

05 

OYS 

Uzayda Doğru ve Düzlem 

1 

1 



1 





1 


1 


1 



i 



YILLAR 




CO 

CO 

05 

N- 

CO 

05 

CO 

CO 

05 

05 

CO 

05 

o 

N- 

05 

N* 

05 

1 CM 
N- 
05 

CO 

N- 

05 

N- 

05 

LO 

N- 

05 

CO 

h- 

05 

r 

S N. 
N» 
05 

r 

co 

N- 

05 

05 

h- 

05 

r 

o 

CO 

05 

uss 

Uzayda Doğru ve Düzlem 

2 

2 

1 


1 




1 

1 



8 




YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


ı 




LYS SORULARI 


1. 


K 



P düzlemi üzerinde bir ABC üçgeni ve bu düzle- 
min dışında bir K noktası alınıyor. A, B, C nokta- 
ları K noktası ile birleştiriliyor. [KB] ve [KC] üze- 
rinde K, B ve C’den farklı olacak şekilde M ve N 
noktaları işaretleniyor ve MN doğrusu çiziliyor. 
MN doğrusunun P düzlemini kestiği bilindiği- 
ne göre, kesim noktası neresidir? 

A) AB doğrusu üzerinde bir nokta 

B) AC doğrusu üzerinde bir nokta 

C) AK doğrusu üzerinde bir nokta 

D) BC doğrusu üzerinde bir nokta 

E) ABC üçgeninin ağırlık merkezi 

(2010-LYS1) 


2. Aşağıdakiierden hangisi bir düzlem belir t: 
mez ? 

A) Doğrusal olmayan üç nokta 

B) Bir doğru ile dışındaki bir nokta 

C) Aykırı iki doğru 

D) Paralel iki farklı doğru 

E) Kesişen iki farklı doğru 

(2010-LYS1) 


Doğra ve Dtizflem 


ÖSS SORULARI 



[AD] X E düzlemi 

|AB| = |BC| = |CA| = 40 m 

Bir kenarı 40 m olan ABC eşkenar üçgeni biçi- 
mindeki arsa, şekildeki gibi kazılıp düzeltilerek 
yatay BDC dik üçgeni biçimine getirilmiştir. 

ABC eşkenar üçgeninin dik izdüşümü olan 
BDC dik üçgeni biçimindeki yeni arsanın ala- 
nı kaç m 2 dir? 

A) 400/2 B) 200/3 C) 200 

D) 400 E) 1 600 

(2000-ÖSS) 


2. R 3 te, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış: 

tır? 

A) Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer. 

B) Farklı iki noktadan birçok düzlem geçer. 

C) Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktadan 
yalnız bir düzlem geçer. 

D) Kesişen iki doğruyu içine alan yalnız bir düz- 
lem vardır. 

E) İki düzlem birbirine dikse, bu düzlemlerden 
birinin içinde olan her doğru, öteki düzleme 
diktir. 

(1996-ÖSS) 
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i 


Uzayda Doğru ve Düzİem 


3. Bîr düzlem içindeki farklı üç doğrunun birbi- 
rine göre durumları ile ilgili aşağıdaki ifade- 
lerden hangisi kesinlikle yanlıştır 1 ? 

A) Bir düzlem içindeki üç doğru bir noktada 
kesişebilir. 

B) Bir düzlem içindeki üç doğru birbirini ikişer 
ikişer farklı noktalarda kesebilir. 

C) Bir düzlem içindeki üç doğrudan ikisi paralel 
ise, üçüncü doğru onları kesebilir. 

D) Bir düzlem içindeki üç doğrudan ikisi bir 
noktada kesişirse, üçüncü doğru bunlara 
paralel olabilir. 

E) Bir düzlem içindeki üç doğru birbirlerine 
paralel olabilir. 

(1 995-ÖSS) 


5. Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyi- 
ci üç özellik aşağıda verilmiştir. 

I. Şekil dört doğrudan oluşmaktadır. 

II. Her doğru diğer üçünü kesmektedir. 

III. Her kesim noktasından iki doğru geçmekte- 
dir. 

Buna göre şekilde kaç kesim noktası vardır? 
A ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

(1981 -ÖSS) 



1 II m 



IV v 


Yukarıda aynı merkezli ikişer çemberden oluşan 
I, II, III, IV, V şekillerinde dıştaki çemberler, eş 
(eşit) tabanlı beş dik koninin tabanlarını göster- 
mektedir. İçteki çemberler ise tabana eşit uzak- 
lıktaki dik kesitlerin, taban üzerindeki dik izdü- 
şümleridir. 

Hangi şekilde gösterilen koninin yüksekliği 
en büyüktür? 

A ) 1 B) II C) III D) IV E) V 

(1981 -ÖSS) 


OYS SORULARI 


1 . R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi vanlıs- 


A) Paralel iki doğrudan birine paralel olan doğ- 
ru, diğerine de paraleldir. 

B) Birbirine paralel üç doğru düzlemsel olmaya- 
bilir. 


C) Paralel iki doğrudan birini kesen iki doğru, 
diğerini de keser. 

D) Bir noktadan geçen ve bir düzleme paralel 
olan bir tane düzlem vardır. 

E) İki noktadan geçen ve bir düzleme dik olan 
bir düzlem vardır. 

(1994-ÖYS) 
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2. Uzayda, |AB| = 40-/2 cm lik bir doğru parçası ile 
bu doğru parçasını 60° lik açıyla orta noktasın- 
dan kesen bir düzlem veriliyor. 

Buna göre, A noktasının düzleme olan uzak- 
lığı kaç cm dir? 

A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24 

(1 992-ÖYS) 


3. D 1 ve D 2 kesişen düzlemlerinin ölçek açısı 60° 
dir. A e D 1 alınıyor. 

A nın D 2 ye uzaklığı 6 cm ise, A nın düzlemle- 
rin arakesitine uzaklığı kaç cm dir? 

A) 3 B) -j= C) 3-/3 


73 

D) 473 E) 573 


(1 990-ÖYS) 


Uzayda Doğru ve Düzlem 



Yukarıdaki şekilde A noktasının E düzlemi için- 
deki dik izdüşümü B dir. 

CD doğrusu, E düzlemi içinde ve BCD = 90° 
olduğuna göre, aşağıdaki açılardan hangisi 


kesinlikle diktir? 


A) ADC 


B) ACB 


C) ACD 


D) CBD 


E) ADB 


(1981 -ÖYS) 


4. Bir E düzlemi içinde bir çember ile, düzlemin 
dışında bir d doğrusu ve doğrusunun üzerinde 
olmayan bir A noktası veriliyor. 

A noktasından çemberi ve d doğrusunu kesen 
en fazla kaç doğru çizilebilir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

(1 985-ÖYS) 


ÜSS SORULARI 1 

1 . Uzayda, verilen aykırı iki doğru için, aşağıda- 
kilerden hangisi yanlış olur? 

A) İkisine de paralel bir düzlem vardır. 

B) İkisini de kesen paralel iki doğru vardır. 

C) İkisini birden kesen iki paralel düzlem vardır. 

D) İkisini de içine almayan düzlemler vardır. 

E) İkisine birden dik olan bir doğru vardır. 

(1975-ÜSS) 


a Yandaki şekilde 

\ ABC, kenar uzun- 

\ / "&) D \ luğu ® cm °' an b' r 

\l/ p\ eşkenar üçgendir. 

G Bu üçgenin BC 

kenarından geçen P düzlemi üzerindeki dik 
izdüşümü, D açısı dik açı olan DBC üçgenidir. 
DBC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 1 5 C) 14 D) 13 E) 12 

(1 982-ÖYS) 


2. Uzayda aykırı iki doğru ve bunların dışında bir 
nokta veriliyor. 

Verilen noktadan geçen ve aykırı doğruların 
her ikisini de kesen kaç doğru vardır? 

A) Hiç yoktur 

B) 1 tane 

C) 2 tane 

D) Sonsuz sayıda 

E) Doğruların durumuna göre değişir 

(1974-ÜSS) 
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3 . Kesişen iki düzlemin ölçek açısı 45° dir. Bir 
kenarı 10 cm olan bir kare bu düzlemlerden 
biri üzerindedir. Bu karenin diğer düzlem 
üzerindeki işdüşümünün alanı kaç cm 2 dir? 

A) 50 B) 50/3 C) 50/2 D) 48 E) 25 

(1970-ÜSS) 


4. “Aynı düzleme dik olan iki doğru...” cümlesini 
doğru olarak tamamlayabilmek için aşağıda- 
kilerden hangisi noktaların yerine yazılmalı- 
dır? 

A) Çakışık olur B) Aykırı olur 

C) Kesişir D) Paralel olur 

E) Dik durumlu olur 

(1968-ÜSS) 


7 . İki düzlem 60° lik açı altında kesişmektedir. 

Biri üzerine 4 cm kenarlı bir kare çizilirse, bu 
karenin diğer düzlem üzerindeki izdüşüm 
alanı nedir? 

A) 16 B) 8 C) 4 D) 16/2 E) 8/3 

(1966-ÜSS) 


8. Aynı bir düzleme paralel olmayan (aykırı) üç 
doğru veriliyor. 

Bu üç doğruyu kesen kaç doğru vardır? 

A) oo B) 3 C) 2 D) 1 E) 0 

(1966-ÜSS) 


5 . Kesişen iki düzlemin arasındaki açı 60° dir. 

Düzlemden birisi üzerinde bulunan ve yarıça- 
pı 10 cm olan bir dairenin diğer düzlem üze- 
rindeki izdüşümün alanı kaç cm 2 dir? 

A) 100 re B) 50/37t C) ^S-tc 

/3 

D) 50 re E) 25/2 tu 

(1967-ÜSS) 


6. Uzayda verilen herhangi dört noktadan eşit 
uzaklıkta bulunan kaç nokta vardır? 

A) 1 B)2 C) 4 D) 6 E) Hiç biri 

(1967-ÜSS) 



LYS 

1. D 2. C 

ÖSS 


1. D 

2. E 

3. D 

4. A 

5. C 


ÖYS 

1.C 

2. B 

3. D 

4. B 

5. A 

6. C 

üss 

1. B 

7. B 

2. B 

8. A 

3. C 

4. D 

5. D 

6. A 
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Uzayda Doğru ve Düzlem 


LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



MN doğrusu ile BC doğrusu KBC düzleminde 
bulunmaktadır. MN doğrusu P düzlemini kestiği- 
ne göre MN // BC olamaz. Aynı düzlemde bulu- 
nan ve paralel olmayan farklı iki doğru mutlaka 
bir noktada kesişir. MN doğrusu BC doğrusunu 
R gibi bir noktada keser. 

Yanıt D 


2. A, B, D ve E seçeneklerindeki ifadeler düzlem 
belirtme aksiyomlarıdır. 

Doğrusal olmayan 3 nokta => / ° / 

Bir doğru ve dışındaki nokta j 

Paralel iki farklı doğru =* ü!7 

Kesişen iki farklı doğru => /ŞE!7 

Aykırı iki doğru ise bir düzlem belirtmez. 





< 




■ 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Yanıt C 



ABC eşkenar üçgen olduğu için 
|BD| = |DC| olur. 

|BD| = x ise BDC ikizkenar dik üçgeninden 
|BD| 2 + |DC| 2 = 40 2 
2 . x 2 = 40 2 =*• x 2 = 800 olur. 


A (BDC) = 


IBD | . | DC | x.x _ 800 


: 400 m 2 olur. 

Yanıt D 


2. İki düzlem birbirine dikse, birinin içinde bulunan 
her doğru, diğer düzleme dik olamaz. 



P 2 düzlemi içinden d v d 2 ve d 3 doğrularını ala- 
lım. 

d 1 J. P-, dir ancak d 2 ile arakesit doğrusu olan 
d 3 , P., düzlemine dik olmaz. 

Yanıt E 
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Uzayda Doğru ve Düzlem 


3. Seçenekleri inceleyelim. 



Üç doğru aynı 
noktada kesişe- 
bilir. 

d 1 nd 2 nd 3 = {A} 


d-|, d 2 , d 3 doğ- 
ruları ikişer ikişer 
farklı noktalarda 
kesişebilirler. 



d 2 // 


d 3 ve d 1 



doğrusu d 2 ve d 3 
doğrularını kese- 
bilir. 


d 1 ve d 2 kesişi- 


J ı ,,a 

yorsa d 3 doğru- 


sunun ikisine bir- 
den paralel olması 
imkansızdır. 


i 


// d 2 // d 3 


olabilir. 


Yanıt D 



Koninin yüksekliği arttıkça eşit uzaklıktaki kesit- 
lerinin dik izdüşümü olan çemberler büyüyeceği 
için en büyük izdüşüm çemberi olan I. koninin 
yüksekliği en büyük olur. 

Yanıt A 


Bölüm 21 


5. 1. vol 



Verilen şartları 
sağlayan şekil 
çizildiğinde 6 tane 
kesim noktası 
olduğu görülür. 


İki doğru, bir noktada kesişeceği için 4 farklı 
doğrunun ikili kombinasyonlarının sayısı 
4! 


21.2! 


= 6 olur. 


Yanıt C 


Bölüm 21 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


Seçenekleri inceleyelim. 
A) < 


d^/dg olsun. 

-> d 2 Eğer d 3 //d 2 ola- 
-> da cak şekilde bir d 3 
doğrusu çizilirse 
d 3 //d 1 olur. 


B) 


— do 




D) 


oA 



d 1 //d 2 doğruları P 
düzleminin içinde 
ve onlara paralel 
olan P düzleminin 
dışında bir d 3 doğ- 
rusu çizilebilir. 

d 1 //d 2 doğruları ile 
aynı düzlem içinde 
olmayan bir d 3 
doğrusu d 1 doğru- 
sunu keserken d 2 
doğrusunu kese- 
mez. 

d 2 n d 3 = 0 
d 1 n d 3 = {A} 

P.,//P 2 ve A GP 1 
olacak şekilde bir 
tek düzlem vardır. 


A noktasından 
geçen ve P 1 düz- 
lemine dik olan tek 
bir P 2 düzlemi var- 
dır. 


Uzayda Doğru ve Düzlem 


Yanıt C 


2 . 



P düzlemi AB doğru parçasını ortasındaki K 
noktasından 60° ile keserse 

|Ak|,1M=4^3 

= 20-/3 cm olur. 

A noktasının düzleme olan uzaklığı 
|AH|=|AK|^ 


20/3. 


73 


30 cm olur. 


Yanıt B 



Arakesit doğrusu d 
ve A nın D 2 düzle- 
mine uzaklığı 
|AB| = 6 cm dir. 

A nın arakesit doğru- 
suna uzaklığı, ACB 
30° - 60° - 90° üçge- 
ninden 


■ 6 = | AC 
• I AC 


/3 
' 2 


-l£r = 4-/3 cm olur. 

71 


Yanıt D 
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Uzayda Doğru ve Düzlem 


4. E düzleminin dışındaki d doğrusu ile A noktası 
başka bir düzlem belirtir ve bu yeni düzlem E 
düzlemini keser. Çemberde E düzlemi üzerinde 
olduğu için 2 tane kesişim noktası olur. 





EnP = {B, E} 


Yanıt B 


Bölüm 21 



[AB] ± (P) ve [BC] 1 [CD] olduğu için “Üç Dikme 
Teoremi”nden 

[AC] 1 [CD] olur. 
m(ÂCD) = 90° dir. 


5. |BD| = |DC| = x 

x 2 + x 2 = 8 2 => 2x 2 = 64 
x 2 = 32 

A(BDC) =~- = ^~-= 16 cm 2 olur. 

Yanıt A 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ [| 

1 . Aykırı doğruların her ikisini de kesen paralel iki 
doğru olsaydı bunlar bir düzlem belirtir, bu doğ- 
ruların ikişer noktası bu düzlem içinde olur ve 
dolayısıyla bu aykırı doğrular aynı düzlemde 
bulunurlardı ki bu mümkün değildir. 

Yanıt B 


Bölüm 21 



d 1 ve d 2 aykırı doğrular ve bunların dışında bir 
nokta A olsun. 

A noktası ve d 1 doğrusundan geçen bir düzlem 
vardır. (P) 

A noktası ve d 2 doğrusundan geçen bir düzlem 
vardır. (E) 

A noktasından geçen ve d v d 2 doğrularını kesen 
yalnız bir doğru vardır. (Arakesit doğrusu olan 

d 3) 

Yanıt B 


3. Bir şeklin izdüşümünün alanı, esas şeklin alanı 
ile iki düzlem arasındaki açının kosinüsünün 
çarpımına eşittir. 

A' = A. cos a 
= 10 2 .cos45° 



= 50 - 12 . cm 2 dir. 


Yanıt C 



Bir P düzlemine dik olacak şekilde d 1 ve d 2 doğ- 
ruları çizilirse bu doğrular paralel olur. 

Yanıt D 


Uzayda Doğru ve Düzlem 



P 1 düzlemi üzerindeki 10 cm yarıçaplı çember 
0 1 merkezli ve dik izdüşümü olan çemberde 0 2 
merkezli olsun. 

0 1 merkezli çemberin alanı 

5 1 =jı. 10 2 

= 1 00 7c cm 2 

0 1 merkezli çemberin izdüşümünün alanı S 2 
olsun. 

5 2 = S 1 . cos60° olduğuna göre, 

= 100ti.^ 

= 50 7i cm 2 bulunur. 

Yanıt D 


6. 4 nokta A, B, C, D olsun. Üç nokta, bir düzlem 

belirteceği için A, B, C noktaları düzlemsel ve D 
noktası bu düzlemin dışında olsun. 

4 noktadan eşit uzak- 
lıkta olacak nokta, A, 
B ve C noktalarından 
da eşit uzaklıkta ola- 
cağına göre, ABC 
üçgeninin çevrel 
çemberinin merkezin- 
den geçen ve A, B, C 
noktalarının bulundu- 
ğu düzleme dik olan 
d doğrusunun üzerin- 
de olur. A ve D den eşit uzaklıktaki noktalar ise 
[AB] nin kenar-orta dikme düzlemi olan P düzle- 
mi üzerindedir. P düzlemi ile d doğrusunun kesiş- 
tiği K noktasını ele alalım. 

K noktası P düzleminde olduğu için |KD| = |KA| 
dır. Ayrıca, 

|KA| = |KB| = |KC| olduğu için 
|KD| = |KA| = |KB| = |KC| olur. 

Yani, uzayda 4 noktadan eşit uzaklıkta sadece 1 
nokta vardır. 

Yanıt A 
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Uzayda Doğru ve Düzlem 



p ı düzlemi üzerindeki ABCD karesinin alanı 

5 1 = 4 2 = 1 6 cm 2 dir. 

Karenin P 2 düzlemi üzerindeki dik izdüşümü 
olan dörtgenin alanı da S 2 olsun. 

5 2 = S., . cos60° 

= 16. 4- = 8 cm 2 bulunur. 

Yanıt B 


8 . Uzayda aykırı 3 doğruyu kesen sonsuz çoklukta 
doğru vardır. 

/ dz 


Aykın üç doğru d v d 2 ve d 3 olsun. d 3 doğrusunu 
içine alan bir P düzlemi, diğer iki doğru (d 1 ve d 2 ) 
tarafından kesilir. d 1 ve d 2 doğrularının düzlemi 
deldiği A ve B noktalarından geçen AB doğrusu, 
d 3 doğrusunu da keser. Bu koşulu sağlayan ve 
doğrunun içinde bulunduğu sonsuz sayıda düz- 
lem bulunduğuna göre, uzayda aykırı 3 doğruyu 
da kesen sonsuz çoklukta doğru bulunur. 

Yanıt A 




Bölüm 21 
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3. Kenarlarının orta noktaları sırasıyla E(-2, -2), 
F(0, 0), G(m, n) ve H(-1 , 2) noktaları olan bir 
ABCD dörtgeni aşağıdaki gibi çiziliyor. 


1. Köşeleri A(3,1), B(5,3), C(2,5) ve D(a,b) köşe- 
genleri [AC] ve [BD] olan paralelkenarın [BD] 
köşegeninin uzunluğu kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

(2010- YGS) 



Buna göre, m + n toplamı kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 

(2008-ÖSS Mat 1) 


ÖSS SORULARI 



O C(3,0) 


Dik koordinat düzlemi üzerine şekildeki gibi 
ABCD karesi yerleştirilmiştir. 

Buna göre, D noktasının koordinatlarının top- 
lamı kaçtır? 

A) 6 B)7 C) 8 D) 9 E) 10 

(2009-ÖSS Mat 1) 


2. Köşelerinin koordinatları A^, oj, B^P-, oj 
ve C(1,10) olan ABC üçgeninin alanı kaç br 2 


C)10 D) 12 E) 14 

(2009-ÖSS Mat 1) 


4. XOY dik koordinat sistemiyle verilen düzlemde 
A 0 (-1 , 2) noktasından başlayıp her seferinde x 
koordinatını 1 birim, y koordinatı 2 birim artırarak 
A v Ag, ...,A n noktaları işaretleniyor. 

A n noktası y = 3x doğrusu üzerinde olduğuna 
göre, n kaçtır? 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 

(2007-ÖSS Mat 1) 



Yukarıdaki şekilde, ABCDEF düzgün altıgeninin 
merkezi orijindedir. 

E noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, D 
noktasının apsisi kaçtır? 

A) 6/3 B) 5/3 C)4/3 

D) 3/3 E) 2/3 

(2003-ÖSS) 
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6 . Düzlemde k > 0 olmak üzere, A(5, 3k) ve 
B(2k, 4) noktalan veriliyor. 

[AB] doğru parçasının orta noktası, x ve y 
eksenlerinden eşit uzaklıkta olduğuna göre, 
k kaçtır? 

A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5 

(2000-ÖSS) 


7. Bir ABCD paralelkenarının A köşesinin koordi- 
natları (1, 3), köşegenlerinin kesim noktası olan 
K nın koordinatları ise (4, 6) dır. 

Buna göre, A nın karşısındaki C köşesinin 
koordinatları toplamı kaçtır? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 

(1 997-ÖSS) 


8 . A(1 , 3), B(4, 0) noktaları veriliyor. [AB] üzerinde 

bir C(x, y) noktası alınıyor. 

| CA I i u „ „• ^ 

i CBj = 2: °' c ' u 9 una göre, C noktasının apsisi 

(x) kaçtır? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 

(1991 -ÖSS) 


9. A(1 , 1), B(x, y), C(5, 5), D(1 , 5) noktaları bir kare- 

nin köşeleri olduğuna göre, y kaçtır? 

A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5 

(1 986-ÖSS) 



Şekle göre, A(2, 3), B(1, -3), C(3, 4), 

|BD| = 2.|DA| ve |DE| = ]EC| olursa, E noktası- 
nın ordinatı ne olur? 

A) 0 B)f C)| D)| E) 3 

(1975-ÜSS) 


2. Bir paralelkenarın A(0, 0), B(3, 1) ve D(1 , 3) köşe- 
leri veriliyor. 

C köşesinin koordinatları, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (5, 7) B)(5, 6) C) (4, 4) 

D) (3, 4) E) (3, 2) 

(1974-ÜSS) 


3. A (1 ; 3), B (2 ; 0), C (0 ; 3) üçgeninin ağırlık 
merkezi aşağıdaki noktalardan hangisidir? 

A) (2 ; 1) B) (1 ; 2) C)(0;1) 

D) (-1;1) E) (2; 3) 

(1972-ÜSS) 


4. Aşağıdaki beş noktadan hangisi, koordinat- 
ları A(-4, 2), B(1, 1) olan AB doğru parçasının 
ortasıdır? 

A|(f,İ) B)(lf) C) (f , f ) 

D) (f.|) E) (-3, 3) 

(1970-ÜSS) 
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5. Köşelerinin koordinatları A(— 4; -2), B(2; 0), 
C(8; 6), D(2; 4) olan dörtgen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yamuk B) Dikdörtgen 

C) Paralelkenar D)Deltoid 

E) Kare 

(1969-ÜSS) 



YGS 


ÖSS 

1. E 2. A 3. C 4. D 5. B 6. A 

7. E 8. A 9. B 

üss 

1. B 2. C 3. B 4. D 5. C 
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OSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


I 


Bölüm 1 


3. Herhangi bir dışbükey dörtgenin kenarlarının 
orta noktaları birleştirildiğinde bir paralelkenar 
elde edilir. Yani, EFGH bir paralelkenardır. 

/EH>. -2PV^1 HH ' 2) 


>:D(x,y) 


E | 

JL — G(m, n) 
'ou 


0|3 C(3,0) 4 K 

m(Oİfc) = m(DCK) A A 
OBC s KCD 


m(OCB) = m(CDK) 
|BC| = |DC| 


(Açı - Kenar - Açı 
Eşlik Teoremi) 


E den F ye olan değişim ile H den G ye olan 
değişim aynı olacağı için oran-orantı yardımıyla 


H(-1 , 2) 


-G(m, n) 


|DK| = |OC| = 3 cm, 

|CK| = [OB| = 4 cm olur. 

D noktasının koordinatları ise 
x = 3 + 4 = 7ve 
y = 3 olduğu için 
7 + 3 = 10 bulunur. 


Yanıt E 


m = -1 + 2 
n = 2 + 2 = 4 


m + n = 1+ 4 = 5 olur. 


Yanıt C 


4. A Q (-1 , 2) ise A n (-1 + n, 2 + 2n) olur. 

A n noktası y = 3x doğrusu üzerinde ise 
2 + 2n = 3 . (-1 + n) 

2 + 2n = -3 + 3n 
n = 5 bulunur. 


Yanıt D 



B(^f-.0) 6 

5 


A 5 

A(ABC) = — 


= 6 br 2 dir. 


I C(1 ,1 0) 


A(-|— ,0) 

O 


Yanıt A 



Düzgün altıgende birbirine eş olan 6 eşkenar 
üçgen oluşur. 

|OE| = |OD| = |DE| = 10 br dir. 

[ DK 1= =-^- = 5 (30° nin karşısı hipotenü- 

sün yarısıdır). 

|OK |= | OD | = 5-/İ3 (K nın apsisi- 


/jT 

(60° nin karşısı, hipotenüsün katıdır.) 


Yanıt B 
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6 . A(5, 3k) ve B(2k, 4) noktalarının orta noktası K 

olsun. 

K(5±2Ü, 3k_h4) olur. 

K nın koordinatları x ve y eksenlerine eşit uzak- 
lıkta olduğuna göre x ve y koordinatlarının mut- 
lak değerleri birbirine eşit olmalıdır. 

I 5 + 2k I I 3k + 4 I 
2 2 


5 + 2k 3k + 4 


k = 1 olur. 


Yanıt A 


9. 1. vol 

□(1.5) 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


0 (1-5) n Ç(5 .5) Köşegenlerin kesim 
noktası hem A ve C nin 
\a/ hem de B ve D nin orta 

noktasıdır. 

/ / \. A ve C yi kullanarak 

A(i*i) B <*.y) e(^| 1 ,^1) = e(3,3) 

bulunur. B ve D noktalarını kullanarak E noktası 


I x+ 1 y + 5 
( 2 ’ 2 


E(3, 3) 


■ = 3 =» x = 5 


: 3 =* y = 1 bulunur. 


7. i. vol 



3 artmış 


X = 4 + 3 = 7 
y = 6 + 3 = 9 
x + y = 7 + 9 = 16 olur. 


Oran - orantı yardımıyla 

~~~\^azalmış 
D(1, 5) > A(1,1) 


değişmemiş 


4 azalacak 


değişmeyecek. Yani, x = 5 tir. 
5-4 = y=>y = 1 olur. 


Yanıt B 


K(4, 6) noktası, A(1 , 3) ve C(x, y) noktalarının orta 
noktası olduğu için 

4= 1 ± A -x=7 

n İ7 + 9 = 16 bulunur. 

6.5y.y = 9 

Yanıt E 


k C(x,y) 


A nın apsisi 1 , B nin apsisi 4 tür. 

3k lık mesafede 3 br artış olduğu için k lık mesa- 
fede 1 br artış olur. 

C nin apsisi x = 1 + 1 = 2 olur. 

Yanıt A 
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US S SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


k/A(2.3) 


Bölüm 1 


■ 



B(1,- 3) ^ 10 

3k de 1 artarsa 

2k de x artar 


x = -ğ artmal>d>r. 


3k de 6 artarsa 
2k de y artar 
y = 4 artmalıdır. 

D ( 1 + '§-“ 3 + 4 j= D^J-, 1 j olur. 

E noktası, D ve C nin orta noktası olduğu için 

E( ^, 1 ^) = E (f,f) 

E nin ordinatı ~ dir. 

Yanıt B 


1. vol 

B(3, 1) ve D(1, 3) noktalarının orta noktası E 
olduğu için 

e (~ 1 ,~-) = E(2,2) olur. 

E noktası, aynı zamanda A ve C nin de orta nok- 
tası olduğu için 


/ 0 + x 
\ 2 ’ 


A 0 . 

=> 2- = 2=>x = 4 

C(4, 4) bulunur. 

2 = 2 ^ y = 4 

2. yol 

A nin apsisi 0 ve B nin apsisi 3 tür. 

A dan B ye kadar 3 br lik artış olduğu için D den 
C ye de artış miktarı aynı olur. 
x = 1 +3 = 4 

A nin ordinatı 0 ve B nin ordinatı 1 dir. Yani, 1 
artış var. O hâlde, D den C ye artış miktarı da 
aynı olacağı için 
y = 3 + 1 =4 bulunur. 

Yanıt C 


3 . A(1 , 3), B(2, 0), C(0, 3) olan ABC üçgeninin 

ağırlık merkezi 

G / 1 +2 + 0 3 + 0 + 3 \ 


G(1 , 2) dir. 


Yanıt B 


4 . A(-4, 2) ve B(1, 1) noktalarının orta noktası 


/— 4 + 1 

2 + 1 \ 

/~3 3 \ 

\ 2 

1 2 r 

"V 2 '21 


noktasıdır. 


Yanıt D 
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3. (-3, 0) ve (8, 5) noktalarına eşit uzaklıkta olan 

ve y- ekseni üzerinde bulunan noktanın ordi- 
natı (y) kaçtır? 

A) -6 B)-4 C)0 D) 2 E) 8 

(1996-ÖSS) 




I 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


4 . x = 4 doğrusu üzerinde bulunan ve A(-3, 6), 
B(3, 4) noktalarına eşit uzaklıkta olan nokta- 
nın ordinatı kaçtır? 

A) -15 B)-9 C) 12 D) 15 E) 17 

(1995-ÖSS) 


LYS 
1. A 
ÖSS 
1.C 


CEVAPLAR 


2. C 3. E 4. E 



BOA dik üçgenin- 
de 

[OB] kenarortay 
olduğuna göre, 


|BD| = |DA| = |OA| = 6 cm dir. 

K noktası ağırlık merkezi olduğu için, 

|OK| = 2|KD| ==> |OK| = 4 cm ve |KD| = 2 cm olur. 
KOL dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
x 2 + y 2 = 4 2 =*> x 2 + y 2 = 16 bulunur. 

Yanıt C 

2 . Orijin C noktasıdır. 

)CLİ = |CK| = 5 birimdir. 



Yanıt C 



LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


t - inci saniyede (1 + 3t, 2 + 4t) noktasında ise, 
t = 2 için A(1 + 3.2, 2 + 4.2) = A(7, 10) 
t = 4 için B(1 + 3.4, 2 + 4.4) = B(13, 18) ve 


3. y- ekseni üzerindeki nokta (0, a) biçimindedir. 


1 


(- 3 , 0 ) ( 8 , 5 ) 

, 7 (- 3 - 0) 2 + (0-a) 2 =-/( 8 - 0) 2 + (5-af 

9 + a 2 = 64 + 25 - 10a + a 2 
1 0a = 80 => a = 8 olur. 


Yanıt E 


= 10br bulunur. 


4. x = 4 üzerindeki nokta C olsun. 

C(4, a) şeklinde bir noktadır. 

Yanıt A İCA) = |CB| 

=> 7(4 - (-3)) 2 + (6 - af = /(4 - 3) 2 + (a - 
=;> 49 + 36 - 1 2a + a 2 = 1 + a 2 - 8a + 1 6 


68 = 4a 
a = 17 bulunur. 


Yanıt E 
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Bölüm 1 


Doğrunun Analitik İncelemesi 



A(2V§]0) 


Şekildeki çember d doğrusuna T noktasında, 
x- eksenine ise A(2/3, 0) noktasında teğettir. 

m{TOA) = 60° olduğuna göre, çemberin yarı- 
çapı kaç birimdir? 

A) /3 B)/2 C) 2 D) 3 E) 4 

(1999-ÖSS İPTAL) 


^C(3,0) 


A(0, 3) 
B(2, 0) 
C(3, 0) 
AB _L CD 


Yukarıdaki verilere göre, CD doğrusunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3x - 2y + 6 = 0 B) 3x + 2y - 6 = 0 

C) 2x - 3y - 6 = 0 D)2x - 3y + 6 = 0 

E) 2x + 3y - 6 = 0 

(1998-ÖSS) 



D (°f) 


Şekildeki OABC kare olduğuna göre, C nok- 
tasının ordinatı kaçtır? 

a\ 16 pv 15 p, 14 r-j\ 13 rn 12 
A )î7 B) T6 C) 15 D 14 ^13 

(1998-ÖSS) 



BC-7,-3) 


Şekildeki koordinat düzleminde, b > 0 olmak 
üzere, A(0, -5), B(-7, -3), C(4, 0) ve D(0, b) nok- 
talan verilmiştir. 

A(ABC) = A(ABD) olduğuna göre, CD doğru- 
sunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7y - x = 4 B) 5y - 3x = 1 2 

C) 7y + 2x = 8 D) 8y - 4x = 1 6 

E) 9x - y = 1 8 

(1999-ÖSS İPTAL) 


13 . 4x - 5y +6 = 0 doğrusuna paralel olan ve 
y = x - 3 doğrusu ile y- ekseni üzerinde kesi- 
şen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 2y - x + 6 = 0 B) 3y - x + 9 = 0 

C) 5y - 4x + 1 5 = 0 D)5y-4x-15 = 0 

E) 5y - 4x = 0 

(1997-ÖSS) 


[OH] J. [AB] 

B(0, 6), A(4, 0) 

|OH| = a 

Yukarıdaki verilere 
göre, |OH| = a kaç 
birimdir? 


-4 B) _6 C) 8 D) _ 12 _ ^ _ 1 §_ 
/W /13 / 13 /13 /13 

(1997-ÖSS) 
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15. 


Şekildeki d 1 doğrusu x- eksenini (3, 0), y- ekse- 
nini (0, 3) noktasında; d 2 doğrusu ise x- ekseni- 
nin (-2, 0), y- eksenini (0, 2) noktasında kesmek- 
tedir. 

d 1 ve d 2 doğrularının A kesim noktasının 
koordinatları (x, y) aşağıdakîlerden hangisi- 
dir? 



(1996-ÖSS) 



16. Denklemi — 12x + 16y — 11=0 olan doğrunun 
A(1, 3) noktasına en yakın olan noktasının 
ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -8 B)-7 C) 2 D) 4 E) 6 

(1994-ÖSS) 



Şekilde grafiği verilen y = f(x) doğrusal fonk- 
siyonu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y = x B) y = -x cjy = x + 1 
D) y = -x + 1 E) y = -x - 1 

(1992-ÖSS) 


18. 2x+3y-4 = 0vex-2y+6 = 0 doğrulannın 
kesim noktasından geçen ve x- eksenine 
paralel olan doğrunun denklemi hangisidir? 

A) y = — - B) y = y C)y = -2 

D) y = -1 E) y = 0 

(1990-ÖSS) 

19. 


Yukandaki grafikte x ile y arasında doğrusal bir 
bağıntı vardır. 

Bu bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y = x + 2 B) y = 3x + 2 C)y = x 
D) y = x + 3 E) y = 5x 

(1989-ÖSS) 

20 . 


Dik koordinat sisteminde A(3, 2) noktasından 
geçen bir doğru x- eksenini apsisi a olan y- 
eksenini de ordinatı b olan noktada kesmektedir. 

Buna göre (a - 3) (b - 2) çarpımının değeri 
nedir? 

A) 4 B) 5 C)6 

D) (a + b) 2 E) ab 

(1987-ÖSS) 


21 . x + y = 3 doğrusu üzerinde bulunan ve A(3, 3) 
noktasına en yakın olan noktanın apsisi kaç- 
tır? 

A) 0 B) 1 C)| D) 2 E)f 

(1983-ÖSS) 
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Doğrunun Analitik İncelemesi 


ÖYS SORULARI 


Şekideki AB doğru- 


’(-H 


yf 2 sından geçmektedir. 

/ |OB| = 4|OA| olduğu- 

k / na göre, 

~\/2 ö >x B noktasından AB 

doğrusuna çizilen 
dik doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 8x + 2y - 13 = 0 B) 4y + x - 16 = 0 

C) 3y + x - 12 = 0 D) 2y + 8x - 9 = 0 

E) 4y + x = 0 

(1994-ÖYS) 


■ 


ÜSS SORULARI 


A(1, 0) noktasından geçen ve y = -x - 1 doğ- 
rusu ile 45° lik açı yapan doğruların denklem- 
leri nelerdir? 

A)y = x-1,y = 0 B) x = 1 , y = x 

C) x = -1 , y = x D) x = 1 , y = 0 

E) x = 1 , y = -x + 1 

(1976-ÜSS) 

A(-2, -3), B(3, 2) noktalarından geçen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x-y-4 = 0 B)x + 2y-1=0 

C) 2x - y - 1 = 0 D)x + y-1=0 

E) x - y - 1 =0 

(1969-ÜSS) 


Köşeleri 0(0, 0), A(8, 0) ve B(8, 6) olan üçge- 
nin A köşesine ait kenarortay doğrusunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)f-|=1 B)f + |=1 Of + J-1 

D >f + 4 =1 SM" 1 

(1992-ÖYS) 



d 1 doğrusu A(3, 0) ve B(0, 2) noktalarından, d 2 
doğrusu C(2, 0) ve D(0, 3) noktalarından geç- 
mektedir. 

Bu iki doğrunun K kesim noktasının koordi- 
natları toplamı kaçtır? 


(1989-ÖYS) 


3. A(0, 0) ve B(1, 2) noktalarından geçen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x + 2y = 0 B) y - 2x = 0 C)x - 2y = 0 
D)y + 2x = 0 E)x + y = 3 

(1968-ÜSS) 


4. A(-2, 4) noktasından geçen ve 2x + 4y - 5 = 0 

doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2y + 4x - 3 = 0 B) 2y + x + 9 = 0 


C) y = yX + 6 


D) y + yX-3 = 0 


E)2y-x + 7 = 0 


(1968-ÜSS) 



Şekildeki doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) -x +.2y - 2= 0 B) x + 2y - 2= 0 

C) -x - 2y - 2 = 0 D) x + 2y - 4 = 0 

E) -x + 2y + 4 = 0 

(1967-ÜSS) 
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Doğrunun Analitik İncelemesi 


Bölüm 1 


Bölüm 1 


6. A(2, 2) noktasını başlangıç noktasına birleşti- 

ren doğrunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) y = 7f B) y = x C) y = 2x 


(1966-ÜSS) 




Şekildeki doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) f + y=1 B)x + |-=1 C)|-y = 1 

D)— + — = 1 m — - — - 1 

ut 2 + 2 1 2 2 " 1 

(1966-ÜSS) 


CEVAPLAR 


YGS 
1. A 

LYS 
1. A 

ÖSS 

1.C 2. E 3. B 4. D 

7. A 8. C 9. C 10. C 

13. C 14. D 15. C 16. A 

19. A 20. A 21. C 22. C 

ÖYS 

1. B 2. C 3. D 

üss 

1- D 2. E 3. B 4. D 

7. C 


5. E 6. C 

11. C 12. B 

17. C 18. C 


YGS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 

1 . y+2x-1 = 0 => y = -2x+1 ise bu doğrunun eğimi 

-2 dir. 

Çizilen dikmenin eğimi ise 
m.(-2) = -1 =» m = -1 olur. 


A( 1.0)1 

m= l y-o = l.(x-i) 


2 ' v 

. y = 1 X - — 
y 2 2 


doğrusunun y eksenini kestiği nokta ise 
x = 0 için 

y = 1 0 - — 
y 2 2 


= ~2 dir. 


Yanıt A 


LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 



[AB] nin orta noktası K ise 

K (rŞ+l. 0+2 ) =K (_i j i) dir. 

m _ 0-2 -2 1 
m AB-^-IT-Z4 _ 2 Ve 

orta dikmenin eğimi de 

m ‘ m AB = 
m.l = -l 
m = -2 dir. 

Eğimi m = -2 ve K(-1, 1) noktasından geçen 
doğrunun denklemi ise, 
y-y 0 = m.(x-Xo) 

y-ı = — 2.(x — (—i )) 

y _ 1 _ _ 2x _ 2 

y + 2x + 1 = 0 bulunur. 

Yanıt A 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


■ 


Doğrunun Analitik İncelemesi 



[OT| 1 [AT| dir. 

|OK| = |OT| = r = 6 br olur. 

OTA dik üçgeninde Öklit teoreminden 
|OT| 2 = |OL| . |OA| 

=> 6 2 = a . 9 
=f a = 4 bulunur. 


Yanıt C 


A(x, y) noktasını bulmak için d 1 ve d 2 doğruları- 
nın denklemlerini bularak ortak çözüm yapmak 
gerekir. 

d ı : ^ + T = 1=5 " x + 2y = 2 
d,: m = tan 45° = 11 


, n ox , y-<-3) = i(x-o) 

(0,-3) J 

y = x-3 

1 => -x + 2(x - 3) = 2 =» x = 8 ve 


-x + 2y = 2 
y = x-3 


y = 8 - 3 => y = 5 tir. 
x + y = 8 + 5 = 13 olur. 

Yanıt E 


3= f(x) doğrusu (0, 0) ve (2, 1) noktalarından geçtiği 
için denklemi 

f(x) = y = l x tir. 

f(x + 1) = |-(x + 1) ve 

21(x + 1) = 2.-^(x + 1) = x + 1 olur. 

y = x + 1 doğrusu (0, 1) ve (-1 , 0) noktalarından 
geçeceği için cevap (B) dir. 

Yanıt B 



&x~ ı 

\ 


K> 

X 

/Aj 

'\45° 




\ 

A& . t 7 

x 1 


|OB |=4/2 br dir. 
|OM|=|MK|=x olsun. 
|OK|=x/2 olur. 
|KB|=|KD|=-^ br dir. 
| OK |= | OB | — 1 KB | 
x/2=4/2-^ = ^ 
=>x = -^ br bulunur. 


Yanıt D 


5. |OP|=va 2 + b 2 uzunluğunun en az olması için 
[OP] 1 (4x + 3y = 12) olmalıdır. 

|OP| uzunluğunu bulmak için 0(0, 0) noktasının, 
4x + 3y - 12 = 0 doğrusuna olan uzaklığı hesap- 
lanmalıdır. 

inci 14-0 + 3.0-121 


br bulunur. 


Yanıt E 


x + 4y = 4 


9 l doğruları y = x doğrusu üzerinde 


mx + y=5j 

kesiştiklerine göre, kesişim noktası A(a, a) olma- 
lıdır. 


a + 4a = 4=>5a = 4=>a=-ğ-ve 


m 4 ’4_9 
m - 5 5 " 5 


• 4m + 4 = 9=>m=^- olur. 


Yanıt C 
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Doğrunun Analitik İncelemesi 


(x + 3) . (y - 1) = xy 
=> xy - x + 3y - 3 = xy 

=> -x + 3y - 3 = 0 doğrusunun x- eksenini kes- 
tiği nokta, 

y = 0 => -x - 3 = 0 => x = -3 (-3,0) 

y- eksenini kestiği nokta, 
x = 0=>3y-3 = 0=>y = 1 (0, 1) dir. 

Bu iki noktadan geçen doğru, (A) seçeneğinde 
çizilmiştir. 

Yanıt A 


Bölüm 1 


8. C(2, 1) noktası y = -2x +b doğrusu üzerinde 

olduğu için 

1 = -2.2 + b=>b = 5 bulunur, 
y = -2x + 5 ise x = 0 için y = 5 olur. 

Yani, V(0, 5) tir. 

1. vol 

|CV|=V / (2-0) 2 +(1-5) 2 =2/5 br olur. 


VBC dik üçgeninde 

|VB| = 5-1 = 4 br ve |BC| = 2 br olduğu için 

|VC| 2 = |VB| 2 + |BC| 2 => |VC| = 2/5 br olur. 

Yanıt C 



|CT| = |CA| = r ve 
OSC- OTO dir. 

OAC bir 30° - 60° - 90° üçgeni olduğu için 

|CA| - r=1 7r 1 "7r- 2br ?*ç 



Yanıt C 
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Bölüm 1 


Doğrunun Analitik İncelemesi 



OABC kare olduğu için 

|OA| = İOC| = |AB| = |BC| = a olsun. 

B noktasının koordinatlar (a, a) olur. 

D, B, E noktaları doğrusal olduğuna göre, 
m DE = m BE olmalıdır. 


0-— a—— ® a-— 

0 2 2 2 

=s 3a - = -5a =* a = -^ olur. 

2 1b 


Geometrik yoldan çözüm yapılırsa, OAB bir dik 
üçgendir ve 

|AB| 2 = |OB| 2 + |OA| 2 = 6 2 + 4 2 
=s | AB | = 2 /T3 br olur. 

|OH| = a uzunluğu OAB üçgeninin yüksekliği 
olduğu için, 


A (OAB) : 


IOAİ.IOBİ 


4.6 2/Î3.a 

2 “ 2 


|AB|.|OH| 

2 

br olur. 


D ve E noktalan kullanılarak doğrunun denklemi 
yazılırsa; 

x , y , . 2 x , 2y _ , 


İL + X = ı ^ 2> 

5 3 5 


+ İf =1 


B(a, a) noktası doğrunun üzerinde olduğu için 
denklemi sağlar; 


2a 2a _ .. 
5 3 


15 

■a = -TF bulunur. 
1b 


Yanıt B 


Analitik yoldan düşünülürse 0(0, 0) noktasının 
AB doğrusuna olan uzaklığı istenmektedir. 

AB doğrusunun denklemi, 

4 + -| = 1 => 3x + 2y-12 = 0 

4 o 

13.0 + 2.0-12 1 12 , 

a = J , - - — L = , — br bulunur. 

/F7F /ıs 


Yanıt D 


13. İstenen doğru 4x - 5y + 6 = 0 doğrusuna paralel 
ise, eğimleri eşit olmalıdır. İstenen doğrunun eği- 


y = x - 3 doğrusu ile y- ekseni üzerinde kesişe- 
ceğine göre bu doğrunun y- eksenini kestiği 
nokta olan (0, -3) noktasından geçer. 


m "5 

(0,-3) 


•y- ( -3)=f(x-o) 

s> 5y + 15 = 4x 
> 5y- 4x + 15 = 0 olur. 


Yanıt C 


15 . d 1 ve d 2 doğrularının denklemlerini bularak ortak 
çözüm yapılırsa A noktası bulunur. 

d ı : 4+o' = 1 =» x + y = 3 


d . : f + 3* 


-x + y = 2 
2y = 5 =» y = - 


A (j, f ) bulunur. 


Yanıt C 
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Doğrunun Analitik incelemesi 


16. 1. vol 

Verilen duruma uygun grafiği çizelim. 

A noktasına en 
yakın nokta B dir. 
B nin ordinatı olan 
y sayısı 3 ten 
küçük ve pozitif 
olacağı için seçe- 
neklerden y = 2 
olduğu anlaşılır. 

2. vol 

A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi 
bulunarak -12x + 16y - 11 = 0 ile ortak çözüm 
yapılır ve B nin ordinatı bulunur. 

-1 2x + 1 6y - 1 1 =0 



>m = lf = f tür. 


m 3 _ , 
m AB' 4 - -1 


m AB — ~ 


A(1 , 3) ve m AB : 
mi 

y 


ise AB doğrusunun denkle- 


3 = ^(x-1) 


■ 3y - 9 = -4x + 4 

■ 4x + 3y = 13 bulunur. 

3/4x + 3y =13 ] 12x + 9y = 39 

-1 2x + 1 6y = 11 


-1 2x + 1 6y = 1 1 


25y = 50 
y = 2 bulunur. 

Yanıt C 


17. Doğrunun eksenleri kestiği noktalar -1 ve 1 
olduğuna göre, 


jL + y = 1 

-11 


s. -x + y = 1 
> y = x + 1 bulunur. 


Yanıt C 


Bölüm 1 


18. 2x + 3y - 4 = 0 
-2/ x - 2y + 6 = 0 


2x + 3y - 4 = 0 
+-2x + 4y - 12 = 0 


7y ■ 


16 = 0 

y = 


doğrusu x eksenine paraleldir. 


Yanıt A 


19. Doğrunun geçtiği noktalar (0, 2) ve (1, 3) tür. 

2 _ Q 

Doğrunun eğimi m = Q _^r = 1 olur. 

(0, 2) noktası ile m = 1 kullanılarak doğrunun 
denklemi yazılırsa, 
y - 2 = 1 . (x - 0) 
y = x + 2 denklemi elde edilir. 

Yanıt A 


20. Şekilde verilen doğrunun denklemi 


— + T7= 1 dir. 
a b 

A(3, 2) noktası, doğrunun üzerinde olduğu için 
denklemi sağlamalıdır. 

-§• + Ş- = 1 => 3b + 2a = ab olur, 
a b 

(a - 3) . (b - 2) = ab - 2a - 3b + 6 

= 3b + 2a -2a -3b + 6 
= 6 elde edilir. 

Yanıt C 


Bölüm 1 


22. 1. vol 



d 1 :x+y=3 B noktasının apsisini bul- 
mak için d 2 doğrusunun 
denklemini yazarak d 1 ile 
A(3,3) ortak çözüm yapalım, 


m x . m rf ; 
d 1 d 2 


-1 



x = -ğ olur. 


Doğrunun grafiği çizilirse 
şekildeki kare elde edilir. 
B noktası A ve O noktala- 
rının orta noktası olduğu 


* 0 R /l±0 3 + 0 \ 
x+y-3 2 » 2 j 

*(ff) “ 


2 

bulunur. 


Yanıt C 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



d 1 doğrusunun eğimi 

m< = tana = ~ = -^ 

1 x k 

= 4 olduğu için 
d 2 doğrusunun eğimi 
m 1 . m 2 — 1 
4 . m 2 = -1 

m - _I olur. 

2 4 


BPD ~ BAO olduğuna göre, 

İM.İBDİ i a - ao2br dir. 

|AO | |BO | k 4k 

B noktasının ordinatı a + 2 = 2 + 2 = 4 olur. 


B(0, 4) 


m o = — - 


-1 


(x-0) 


*y- 4 -- 4 

4y - 1 6 = -x 

4y + x-16 = 0 bulunur. 


Yanıt B 



OAB dik üçgen olduğu için 
|OD| = |DB| = )DA| dır. 

OABC dikdörtgen olduğu için üçgenin kenaror- 
tay doğrusu, A ve C noktalarından geçen doğru 
olur. 


-£ + X= 1 bulunur. 

8 6 


Yanıt C 
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Doğrunun Analitik İncelemesi 


Bölüm 1 


3. DC doğrusunun denklemi, 
f + | = 1 => 3x + 2y = 6 d»r. 

BA doğrusunun denklemi 

1 =» 2x + 3y = 6 bulunur. 

K(x, y) noktasını bulmak için DC ve BA doğru 
denklemleri ortak çözülür; 

3x + 2y = 6 K noktasının koordinatlarını 

+2x + 3y = 6 ayrı ayrı bulmaya gerek 

5x + 5y=12 yoktur. 


x + y = — bulunur. 

O 


Yanıt D 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . y = -x - 1 doğrusu (0, -1) ve (-1 , 0) noktaların- 
dan geçer. 



Şekilden anlaşılacağı üzere, y = -x - 1 doğrusu 
ile 45° lik açı oluşturan doğrular x = 1 ve y = 0 
(x— ekseni) doğrularıdır. 

Yanıt D 


3 - A,0 '°H ... 0-2 

A(0, 0)1 

m = 2 j => y~0 = 2.(x-0) 

=> y - 2x = 0 bulunur. 


Yanıt B 


istenen doğru, 2x + 4y - 5 = 0 doğrusuna para- 
lel ise, eğimleri eşit olmalıdır. 

_2 -i 

ve A ( -2 , 4) noktasından geçeceği 
için doğrunun denklemi 
y-4=^L(x-(-2)) 

2y - 8 = -x - 2 
=>2y + x- 6 = 0 bulunur. 

Denklemin her iki tarafımda 2 ye bölelim; 
y + ^--3 = 0 olur. 

Yanıt D 


5. | + ^=1 =»x + 2y-2 = 0 bulunur. 


Yanıt B 


6 . A(2, 2) ve 0(0, 0) noktalarından geçen doğrunun 


m =M =1 ve 

denklemi 

y - 0 = 1 (x - 0) => y = x tir. 

Yanıt B 


2. A(-2,-3)j _ 3 _2 

B(3, 2) P Eğİm m AB = ^T3 = 1 olur- 
6(3,2) 1 

= 1 -V-2 = 1(x-3) 

=> y -2 = x - 3 

=*• x - y - 1 = 0 bulunur. 


7. Doğru, x- eksenini 2 ve y- eksenini -1 noktala- 
rında kestiği için denklemi; 

-M-’ 

=>|r-y = 1 bulunur. 


Yanıt E 


Yanıt C 
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Bölüm 1 



LYS SORUSU 

A(-1 , a) noktasının 12x + 5y-7 = 0 doğrusuna 
olan uzaklığı 2 birim olduğuna göre, a’nın 
alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


ÜSS SORULARI 



A{1; 3) noktasının 3x + 4y - m = 0 doğrusuna 
uzaklığının 1 e eşit olması için m nîn değeri 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 

(1973-ÜSS) 


(2011-LYS1) 


3 X + 4y _ 10 = 0 doğrusuna A(1; 3) noktasının 
uzaklığı ne kadardır? 


(1972-ÜSS) 
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Doğrunun Analitik İncelemesi 


1. A(-1, a) noktasının 12x + 5y — 7 = 0 doğrusuna 

olan uzaklığı 2 birim ise 

n |12(-1)+5.a-7| 


Bölüm 1 



2. A(3, 5) noktasının y = 3x + 5, yani 3x - y + 5 = o 

doğrusuna uzaklığı 
]3.3-5 + 5| g .. 


) 2 /Î0 


Yanıt A 


l~12 + 5a-7| 

13 

=+ |5a - 19| = 26 

/ X 

5a -19 = 26 5a -19 =-26 


5a = 45 


5a = -7 


9 -("^) = :: ? bulunur - 


Yanıt B 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 ■ A(1 , 3) noktasının 3x + 4y - m = 0 doğrusuna 

olan uzaklığı 1 br ise 

i |3.1+4.3-ml 

/Ö 2 ^ 

1 ^ |15-m 1 
5 

^^îr15-m = 5 m = 10 

|15-m| = 5 

^15-m=-5 m = 20 
iki doğru cevap olduğu için soru hatalıdır. 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. x-2y = 0=+c 1 =0 
x-2y + 5 = 0=>c 2 = 5 

1 0 — 5 1 5 /=-. , 

—f=== = = v5 br o ur. 

Vİ 2 + (-2) 2 /5 


Yanıt E 


2. A(1 , 3) noktasının 3x + 4y - 10 = 0 doğrusuna 
uzaklığı; 


13.1+4.3-101 5 1 . .. 

i ö s - c ' br dır. 
v 3 2 + 4 2 5 


Yanıt C 
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Doğrunun Analitik İncelemesi 



1 . Eğimleri ve -3 olan iki doğrunun arasında 
kalan açının açıortayının eğimi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

1 3 „ 5 


C) İ7Î D) İ 


(1 996-ÖSS) 


ÖYS SORUSU 



Yandaki şekilde veri- 
len y = ax ve y = -x 
doğrularının arasında- 
ki açının ölçüsü 60° 
olduğuna göre, a nın 
değeri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) 1+/3 B) 3-/2 C)2/2+1 

D) 2/3-1 E)2 + /3 

(1984-ÖYS) 


ÜSS SORUSU 

1. y = /3x+1iley = 1 doğruları kaç derecelik 
açı altında kesişirler? 

A) 0 B) 30 0 45 D) 60 E) 90 

(1966-ÜSS) 


CEVAPLAR 

ÖSS 
1. B 
ÖYS 
1. E 
ÜSS 
1. D 


İki Doğra Arasımdaki Açı 


ÖSS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


d 3 \ ‘ 

y 

N. \-E 

3 


• 1 



-3 -1 

r 


Eğimleri — ğ ve -3 
olan doğrular d 1 ve 


d 2 olsun. 

m. = -3 


\ \ Açıortay doğrula- 
' rından birisinin d 3 

olduğu şekilden 
anlaşılmaktadır. 

2a + 20 = 90° => a + 0 = 45° dir. 
d 3 doğrusunun eğimi; 

tan(180° - 45°) = -1 olur. Diğer açıortay doğru- 
sunun eğimi de tan(45°) = 1 olur. 

Yanıt B 


ÖYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


1. Doğruların eğimleri m 1 = -1 ve m 2 = a; araların- 
daki açı da 60° olduğuna göre 

tan 60° = - ~ 1 ,~, a N - 
1 +(-1).a 

nî _ -1-a 
=>l/3 " 1-a 
=> /3 — / 3 a = —1 — a 

=»/3 + 1 =a(/3 -1) 

a = /+[± 1 = - 4 = 2 + /3 bulunur. 


/S- 1 
(/3+1) 


Yanıt E 
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Doğrunun Analitik İncelemesi 


Bölüm 1 



USS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


1. y-V^3x + 1 ve y = 1 doğrularının grafiklerini 


y = /3x+ 1 




LYS S ORUSU 

1 . p bir parametre olmak üzere, denklemleri 



(3p + 2)x + (p +1)y + p -1 = 0 

olan doğruların ortak noktası olan K’nin 
koordinatlarının toplamı kaçtır? 

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 

(2010-LYS1) 


ÖSS SORULAR I 

1 . Her a gerçel sayısı için, 
a(x + 2) - x + y + 2 = 0 
doğruları, sabit bir P noktasından geçmektedir. 

Buna göre, P noktasının Ox eksenine uzaklığı 
kaç birimdir? 

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

(2003-ÖSS) 


2. Denklemleri 2x + 3y-8 = 0ve7x + 2y+16 = 0 
doğrularının kesim noktasından ve koordinat 
başlangıcından geçen doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1 1 x + 8y = 0 B) 8x + 1 1 y = 0 

C) x - 6y = 0 D) 6x - y = 0 

E) 9x + 5y = 0 

(1995-ÖSS) 


3. Denklemi, x(2 + m) - y(1 - 2m) + 3m = 0 olan 
doğru, daima sabit bir noktadan geçmektedir. 

Bu noktadan geçen ve y = -x doğrusuna 
paralel olan doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) 5x + 5y + 9 = 0 B) 3x + 3y + 4 = 0 
C) x + y - 1 = 0 D) 2x + 2y + 3 = 0 

E) x + y + 1 =0 

(1 994-ÖSS) 
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OYS SORUSU 


1 . 3my + 2x - 4m + 3 = 0 doğruları, hangi nokta 
da kesişirler? 

A > (-!■-!) b KH) c ' (!•-!) 
°>(l!) M-H) 


(1985-ÖYS) 


Doğrunun Analitik İncelemesi 



Doğru demetinin ortak noktasını bulmak için p 
yerine herhangi iki sayı yazılabilir, 
p = -1 için 

(-3 + 2)x + (-1 + 1)y - 1 - 1 = 0 
-x - 2 = 0 


USS SORUSU 


1 . y = mx + m - 1 doğrularının hepsinde ortak 
olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (0; 1) B) (-1; -1) C)(-2; 2) 

D) (1; -2) E) (1 ; 0) 

(1966-ÜSS) 


p = 0 için 

2x + y - 1 =0 
2(-2) + y - 1 = 0 
y-5 = 0 

y = 5 bulunur. 

K(-2,5) noktasının koordinatları toplamı 
-2 + 5 = 3 olur. 


Yanıt E 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. a(x + 2) - x + y + 2 = 0 
a = 0 için -x + y + 2 = 0 
a = 1 için x + 2- x + y + 2 = 0=*y = -4 
ve-x-4 + 2 = 0=*>x = -2 bulunur. 

Doğruların geçtiği ortak nokta (-2, -4) ve bu 
noktanın Ox eksenine uzaklığı 4 br dir. 

Yanıt E 


CEVAPLAR 



2. 2x + 3y - 8 = 0 ve 7x + 2y + 16 = 0 doğrularının 
kesim noktasından geçen doğruların genel 
denklemi, 
k G R olmak üzere 

2x + 3y - 8 + k . (7x + 2y + 1 6) = 0 dır. 

Bu doğrulardan biri 0(0, 0) noktasından geçece- 
ğine göre, 
x = 0 ve y = 0 için 
-8 + k . (1 6) = 0 => k = ~ olur. 


2x + 3y-8 + -l.(7x + 2y+ 16) = 0 
11x + 8y = 0 bulunur. 


Yanıt A 
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6 1 
5 vem = 2 


3. x . (2 + m) - y . (1 - 2m) + 3m = 0 doğrularının 
geçtiği ortak noktanın koordinatları; 

m = -2 için -y . 5 - 6 = 0 => y 

için x -( 2+ |j + §=0^x = -| tir. 

y = -x doğrusuna paralel olacağına göre, eğim 
leri aynı olmalıdır. 

m =-1 ] 

A (-f • -f)} - y - (-f ) - - 1 ( x - (-t)) 


6 _ 3 
9 


> y + — = -x - ^ 


>x+y=- 

İJ 

> 5x + 5y + 9 = 0 bulunur. 


Yanıt A 


OYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


1. 3my + 2x - 4m + 3 = 0 
m = 0 için 2x + 3 = 0=>x = 

2 

m = 1 için 3y + 2x - 4 + 3 = 0 
3' 


0 


3y + 2.(-|)-1 = 

3y = 4=*y = | 

Doğruların geçtiği sabit nokta (~|, noktası- 
dır. 

Yanıt E 


USS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


1 . y = mx + m - 1 doğrularının hepsinde ortak olan 
noktayı bulmak için m ye iki değer vererek elde 
edilen denklemler ortak çözülmelidir, 
m = 0 için y = -1 ve 
m = 1 için y = x + / - yf 
=> -1 = x bulunur. 

Ortak nokta (-1 , -1) dir. 

Yanıt B 


Bölüm 1 



1. ax - y = 6 

4x + (a + 4)y = -6 

denklemleriyle verilen doğrular paralel oldu 
ğuna göre, a kaçtır? 

A) -2 B) -1 


C)0 


D) 1 E) 2 

(2001 -ÖSS) 


USS SORULARI 


1 . 5x - 2y + 7 = 0, 4x + my -3 = 0 doğrularının 
dik olması için m nin değeri aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır? 

A) 10 B)-21 C)-2 D) 2 E) ~ 

(1 973-ÜSS) 


2. y = (a - 1)x - 4 doğrusunun 3x - y + 1 = o doğ- 
rusuna paralel olması için a nın değeri ne 
olmalıdır? 

A) 1 B) 2 O 3 D) 4 E) 5 

(1967-ÜSS) 


CEVAPLAR 


oss 

1. A 

üss 


1 . A 2. D 
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OSS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


1. Not: Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. 
ax-y = 6=>y = ax-6=>m 1 = a 

4x + (a + 4)y = -6 => y = x - 6 
a + 4 


■ m„ = 


-4 


2 a + 4 

-4 

m, =m 9 => a = — Ar 
1 2 a + 4 


a 2 + 4a + 4 = 0 
/\ 

2 2 

(a + 2) . (a + 2) = 0 
a = -2 bulunur. 


Yanıt A 


USS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı -1 
olduğu için 

5x-2y + 7 = 0=^y = |x + - 2 

4x + my-3 = 0=>y = ~x + — => m,: 

m m * 

_5 
2 


m ı = 2 


H)- 


m 


-1 


■ -2 m = -20 

■ m = 10 bulunur. 


Yanıt A 


2. y = (a- 1)x-4 => m 1 = a-1 

3x-y + 1 = 0=>y = 3x + 1 =>m 2 ^ 
m 1 = m 2 olacağı için 
a-1 = 3=>a = 4 olur. 


Yanıt D 


î. Boğmaların Sınırladığı Sölgenin Alanı 


LYS SORULARI 


1. x + 2y-4 = 0 
x - 2y + 4 = 0 

doğruları ile x ekseni arasında kalan sınırlı 
bölgenin alanı kaç birim karedir? 

A) 4 B) 6 0 8 D) 10 E) 12 

(2012-LYS1) 



Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki 
AOB üçgeninin alanı kaç birim karedir? 


A) 


7/2 


D) 


B) 


10/2 


C) 


7/3 


25/2 


E) 


25/3 


(2010-LYS1) 



x=3 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç birim karedir? 


A) 2 


B) 2,5 C) 3 


D) 3,5 E) 4 

(2004-ÖSS) 
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8. -/3 .x - y + 2/3 = 0 ve x + /3.y - 6 = 0 doğru- 

ları ve x- ekseni arasında kalan üçgensel 
bölgenin alanı kaç birim karedir? 

A) 8 B) 672 C) 872 

D) 673 E) 873 

(1993-ÖSS) 



Denklemi y + x - 2 = 0 olan şekildeki d doğrusu 
ABCD karesinin C noktasından geçmektedir. 
A(6, 0) olduğuna göre, ABCD karesinin alanı 
kaç birim karedir? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 

(1 992-ÖYS) 



0 ( 0 , 0 ) 



Şekildeki ABC ikizkenar dik üçgeninin, AB kena- 
rı y = 2 doğrusu üzerinde olup alanı 8 birim kare- 
dir. 

y = x + 1 doğrusu A köşesinden geçtiğine 
göre, B köşesinin apsisi kaçtır? 

A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 

(1 982-ÖYS) 


4. a > 0 ve b > 0 olmak koşuluyla, 

ax + by + 1 = 0 doğrusunun, koordinat eksen- 
leri ile meydana getirdiği üçgenin alanının 2 
birim kare olması için, ab çarpımının değeri 
ne olmalıdır? 

A) 2 B)1 C)1 D) 4 E)l 

(1981 -ÖYS) 


CEVAPLAR 


1.C 2. E 


Yukarıdaki şekilde, dik koordinat sisteminde, O, 
A, B, C noktalan verilmiştir. 

Bu bilgilere göre OABC dörtgeninin alanı kaç 
birim karedir? 

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 

(1990-ÖYS) 


ÖSS 

1.C 2. B 3. C 4. A 5. D 6. E 

7. D 8. E 

ÖYS 

1. B 2. B 3. D 4. E 
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Bölüm 1 


Bölüm 1 


Doğrunun Analitik İncelemesi 



LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. 


x + 2y - 4 = 0 doğrusu 
x = 0 için y = 2 => (0, 2) 
y = 0 için x = 4 => (4, 0) noktalarından geçer. 
x - 2y + 4 = 0 doğrusu da 


x = 0 için y = 2 => (0, 2) 
y = 0 için x = —4 => (-4, 



) noktalarından geçer. 
Doğruların grafikleri 
çizildiğinde yandaki 
ABC üçgeni elde edi- 
lir. 


4- (-4)|.2 
2 


= 8 br 2 bulunur. 


Yanıt C 



x=3 


A, B, C, D noktaları bulunduğunda ABDC nin bir 

dikdörtgen olduğu görülür. Taralı alanlar toplamı, 

dikdörtgenin alanının yarısıdır. 

A(ABDC) 2.3 „ 2 , 

-— 2 — ~ = ~ 8 br olur. 

Yanıt C 




k E R + olmak üzere 
A(0, k) ve B(-k, 0) olsun. 

A, B, C noktaları doğrusal olduğu için 

m AC = m AB 

k-8 k-0 

0-2 0-(-k) 

=*■^£=1 => k = 6 olur. 

A(AOB) = l°ft -L l - P B I = M = 1 8 br 2 dir. 

Yanıt C 



Taralı bölge bir yamuk olduğu için 
\arah = 84 ^ 

■ > (21 ± a + 9_ + _a).4 = 84 

=* 30 + 2a = 42 
=> a = 6 bulunur. 

Yanıt D 



[CK] 1 [OB] çizilirse 30°-60°-90° üçgenlerinden 


İKBİ 


|AO 


. :/3.|CK| 

= /3./3 

= 3 birim 
ı İQB| 5 
73 


5/3 


/3 


br ve 


A(AOB) : 


İAOİ.IOBI 


5/3 

3 - 3 . 25/3 .2 
2 ' ~ 6 Dr 


elde edilir. 


Yanıt E 



BD uzunluğu çizildiğinde [BC] ve [AD] kenaror- 
taylar ve P noktası da OBD üçgeninin ağırlık 
merkezi olur. 


A(OBD) = 

6.S = f 

s=l» e 

A(AOCP) = 2.S 

= 2 — 
^ * r» 


İODİ.İOBİ 


= -|-br 2 bulunur. 


Yanıt B 



|HB[ = k olsun. 
Öklit teoreminden 
|AH| 2 = |HO| . |HB| 
=> 8 2 = 6 . k 
=ik = y olur. 


A(ABO) = 


|OB].|AH| 


( e *?)' 8 


= 2|0 | 3r 2 bulunur. 


Yanıt A 


6 . 



i LM l.l OKI 


= 12 

12 


2 

(16- a).3 
2 

■ a = 8 

8 + 24 = 32 olur. 


|ML| . | OK| 
2 

(a-16).3 

2 

a = 24 


: 1 2 


12 


Yanıt E 
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7. fy 


Bölüm 1 



y 

y=-ax-1 

/ 

F 

A 

B/ ..v, 




B 

/ 

/ i 

0 

/ 

2/a x 

■> 

’c 



B noktasının ordi- 
natı 1 olduğu için 
apsisi, 
y = ax- 1 

1 = ax — 1 

2 = ax 

.. 2 ... 


C noktasının ordinatı ise 
x = 0 için y = a . 0 - 1 
y = -1 dir. 

Attrah J AC ' g ' AB ' 

2 .— 
i a 

o 

=> — = 1 => a = 2 olur. 


Yanıt D 


8. Doğruların eksenleri kestiği noktaları bularak 
grafiklerini çizelim; 

73x-y + 273 =0=> (0,273), (-2,0) 
x + /3y-6 = 0 =»(0,273), (6,0) 


2 Tabirim" 
3 birim 



Şekildeki taralı bölgenin alanı 
^4^ = 873 bredir. 


Yanıt E 
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1 , Dik koordinat düzleminde, merkezi O noktasın- 
da olan aşağıdaki ABCDEF düzgün altıgeni 
verilmiştir. 


1 

^y 

E 

__ D 

F/ 


\ ° 


A 

B 


Bu altıgen, merkezi etrafında ok yönünde 120° 
döndürülüyor. Döndürme sonrası elde edilen 
altıgenin de y eksenine göre simetriği alınıyor. 

Buna göre, ilk durumda F noktasının bulun- 
duğu köşeye, son durumda hangi nokta 
gelir? 

A) A B) B C)C D) D E) E 

(201 2- YGS) 



Dik koordinat düzleminde verilen ABC dik üçge- 
ninin y eksenine göre simetriği alınıyor ve A ile 
A 1 , B ile B 1 , C ile C 1 simetrik nokta çiftleri olacak 
şekilde A'B'C 1 üçgeni elde ediliyor. Elde edilen 
bu üçgen de A 1 noktası etrafında saat yönünde 
90° döndürülüyor. 

Bu dönme sonucunda B 1 noktasına karşılık 
gelen B" noktasının koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) (0, 3) B) (2, 4) C) (3, 5) 

D) (4, 6) E) (5, 4) 

(2011 -YGS) 
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Bölüm 1 


LYS SORULARI 


1 . 3x + 2y = 6 doğrusunun x = 3 doğrusuna göre 
simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangi- 


A) x - 2y = 6 
C) 2x + 3y = 8 


B) 2x - 3y = 18 
D) 3x - 2y = 1 2 . 
E) 3x + 2y = 9 

(2012-LYS1) 


ÖSS SORULARI 


1 . y = x + 3 doğrusunun y = x doğrusuna göre 
simetriği olan doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) y = x - 3 


B) y = -x + 3 




E)y = f + 1 


(2008-ÖSS Mat 1) 


2. S kümesi, aşağıdaki grafikte taralı olan bölgede- 
ki (x, y) sıralı İkililerinden oluşmaktadır. 



Buna göre 

T = {(x, y)ER 2 : (-x, -y) e S} 

biçiminde tanımlanan kümenin grafiği aşağı- 
dakilerden hangisidir? 



(2011-LYS1) 


2. Dik koordinat düzleminde denklemi x + y = 3 
olan doğrunun, Oy eksenine göre simetriği- 
nin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -x + y = 3 B) x - y = 3 

C) -x - y = 3 D) x + 2y = 1 

E) 2x + y = 1 

(2007-ÖSS Mat 1) 


3. A(-3, 4) noktasının y = x doğrusuna göre 

simetriği B ve B nin Ox eksenine göre simet- 
riği C ise |BC| uzunluğu kaç birimdir? 

A)f B)| C) 8 D) 6 E) 5 

{2006-ÖSS Mat 1) 


4. Dik koordinat düzleminde, A(-5, 12) noktasının 
orijine göre simetriği A'(x, y) noktası olduğuna 
göre, A ile A' arasınadaki uzaklık kaç birim- 
dir? 

A) 13 B) 26 C) 35 D) 45 E) 54 

(2003-ÖSS) 
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Yukarıdaki şekilde, A(1, 0) ve B(-3, -4) noktala- 
rından geçen d 1 doğrusu, bu doğrunun Oy 
eksenine göre simetriği olan d 2 doğrusu ve 
y = -4 doğrusu verilmiştir. 

Buna göre, taralı bölgelerin toplam alanı kaç 
birim karedir? 

A) 7,8 B) 9,5 C)10 D) 12 E) 13 

(2003-ÖSS) 


t 

E 


F 


î 



E 




1 


(D 

v 

J.;J 

jL 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


[AK] ± y 
[BL] 1 y 
|AK| = 8 km 
|BL| = 6 km 
İKLI = 7 km 


Şekildeki A ve B kentleri yolun aynı tarafında 
bulunmaktadır. 

A kentinden y yolu üzerindeki bir N noktasına 
uğrayarak B kentine giden en kısa 
|AN| + [NB| yolu kaç km dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 5/5 E) 7/5 . 

(1995-ÖSS) 


6. A(1 , -1) noktasının Oy eksenine göre simetriği B, 

aynı A noktasının y = x doğrusuna göre simetriği 
C olduğuna göre, |CB| uzunluğu kaç birimdir? 
A) 4/2 B) 3/2 C) 2/2 D) 2 E) 1 

(2002- ÖSS) 


9. Dik koordinat sisteminde y = mx + 1 doğrusu- 
nun y- eksenine göre simetriği x- eksenini 

oj noktasında kesmektedir. 

Buna göre, y = mx + 1 denklemindeki m kaç- 
tır? 

A)-1 B)-| C)~l D)f E)| 

(1991 -ÖSS) 


7. y = 2x - 1 doğrusunun, A^, 3 j noktasına 
göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y = ~lx + 3 B) y = ~x + 1 

C) y = -2x + 3 D) y = 2x + 1 

E) y = 2x + 5 

(1998-ÖSS) 



Yukarıdaki şekilde A(0, 3) noktasının B(2, 0) nok- 
tasına göre simetriği C dir. 

C noktası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (4,-3) B) (3, -4) C) (3, -3) 

D) (4, -4) E) (3, -2) 

(1986-ÖSS) 
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Bölüm 1 


1 1 . Simetri eksenleri x = 0 ve y = 0 doğrulan olan bir 
dikdörtgen vardır. 

Bu dikdörtgenin bir köşesi N(3, 5) noktasında 
olduğuna göre, dört köşesinin ordinatları 
toplamı nedir? 

A) 9 B) 12 C) 6 D) 0 E) 3 

(1982-ÖSS) 

1 2 . A(-2, 3) noktasının y = -x doğrusuna göre simet- 
riği B ise, B noktasının y = -2 doğrusuna göre 
simetriği olan C noktasının koordinatları 
nedir? 

A) (-3,-6) B) (-4, 1) C)(-2, 1) 

D) (-10, 2) E) (4, -3) 

(1981 -ÖSS) 


ÖYS SORULARI 


1 . 3x + 2y - 5 = 0 doğrusunun y- eksenine göre 
simetriği olan doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) y = |x + | B)y = |x + | 

C)y = -|x-| D)y = -|x + | 

E)y = -|x + | 

(1 998-ÖYS) 


2 . 4x - 5y + 20 = 0 doğrusunun A(3, 1) noktasına 
göre simetriği olan doğrunun denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

A) 4x - 5y - 34 = 0 B) 4x - 5y - 13 = 0 

C) 4x - 5y - 7 = 0 D) 5y - 4x - 5 = 0 

E) 5y - 4x - 5 = 0 

(1997-ÖYS) 


3 . N(4, 2), M(2, -1) ve P(x, 0) noktaları veriliyor. 

|PN| + |PM| nin en küçük olması için x kaç 
olmalıdır? 

A) ~3~ B) 4^- C) 3 D)| E)| 

(1985- ÖYS) 


4 . A(3, -5) noktasının x- eksenine göre simetriği P, 

y- eksenine göre simetriği Q olduğuna göre, 

|PQ| kaç birimdir? 

A) 8 B) 2/34 C) /Î8T 

D) 12 E) 2/ÖT 

(1 982-ÖYS) 



1. (-2, 7) noktasının y = -x doğrusuna göre 

simetriği olan noktanın koordinatları nedir? 

A) (2, 7) B) (-2, -7) C) (7 , -2) 

D) (7, 2) E) (-7, 2) 

(1977-ÜSS) 


2 . a ve b herhangi iki reel sayı olduğuna göre, 
dik koordinat sisteminde nok- 

tasının y = -x doğrusuna göre simetriğinin 
koordinatları nelerdir? 

A) (-ITb--~b) B) (-(a + b), -(a - b)) 
C) (Ab’Ab) D) (a + b, a - b) 

^ ( _ aTb’~lA) 

(1976-ÜSS) 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


i 

F* 


A 

A- 

V 

U 

D 

c 



Yukarıdaki şekillerden de görüldüğü gibi ilk 
durumdaki F noktasının yerine son durumda E 
noktası gelmektedir. 

Yanıt E 


YGS 

1. E 

2. A 





LYS 

1. D 

2. C 





ÖSS 

1. A 

7. E 

2. A 

8. E 

3. D 

9. E 

4. B 

10. A 

5. C 

11. D 

6. D 

12. A 

ÖYS 

1. A 

2. A 

3. D 

4. B 



üss 

1. E 

2. A 

3. A 

4. B 




3-b'i 

e 2 - 

1 " 


3 5F7K X 

oK y 


a \ } saat 

A b , yönü 


-5 -4 -3 -2 — 1 1 1 2 3 4 5 


A A 

ABC nin y eksenine göre simetriği A'B'C 1 ve 

A'B'C 1 nin saat yönünde 90° döndürülmesi ile 
oluşan üçgen A U B"C U olduğu için B"(0, 3) bulu- 
nur. 

Yanıt A 
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LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


Bölüm 1 


■ 


1. 3x + 2y = 6 doğrusunun x = 3 doğrusuna göre, 
simetriği; 

3(2.3 - x) + 2y = 6 

=> 1 8 - 3x + 2y = 6 

=> 3x - 2y = 12 doğrusudur. 

Yanıt D 

2. (x, y) noktasının orijine göre simetriği (-x, -y) 
noktasıdır. Taralı bölgenin orijine göre simetriği 
olan şekil sorulmaktadır. 

S bölgesindeki bazı noktaların T bölgesindeki 
karşılıklarını bularak cevaba ulaşılabilir. 

S T 

(1,1) — * (-1 , -1) (A ve B seçenekleri elendi.) 
(3, 3) -» (-3, -3) (D seçeneği elendi.) 

(1,3)-» (-1 , -3) (E seçeneği elendi.) 

Yanıt C 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

Herhangi bir doğrunun y = x doğrusuna göre 
simetriği olan doğru denklemini bulmak için x ile 
y nin yerleri değiştirilir. O hâlde, 
y = x + 3 doğrusunun y = x doğrusuna göre 
simetriği 

x = y + 3=>y = x- 3 doğrusu olur. 

Yanıt A 


3. A(-3, 4) -» y = -x -» B(-4, 3) tür. 

B(-4, 3) -» x- ekseni -» C(-4, -3) olur. 
İDCI- r A , A \2 , /o t o\\2 


| BC |= y (-4 + 4) + (3 - (-3) 
_ ./n c2 


: 6 birim olur. 


Yanıt D 


12 azalmış 12 azalır 

A(-5, 12) 0(0, 0) > A'(0 + 5, 0 - 12) 


5 artmış 5 artar 

=> A'(5, -12) dir. 

|AA'|=7(-5-5) 2 + (12-(-12)) 2 =26 br olur. 

Yanıt B 




‘y 



ıo 


^ d 1 


Tl ^ 


■^B 

3 D 

-4 3 


Â§C~ BDC 

dir. 




]OA|_]OÇ| l_]OÇl |p n ı_oi n p| ■ 

|BD | “ |CD| 3 " |CD| =*I CD I- 3 I 0C I olur - 

|OD| = 4 br olduğu için |OC| = 1, |CD| = 3 br dir. 

Atoıa!, = A(AFC) + A(CBE) 

jAF | . 1 OC | 1 BE 1 . | CD | 

2 2 


M + M = ı + 9 = ıo br 2 olur. 


Yanıt C 


2. ax + by + c = 0 doğrusunun Oy eksenine göre 
simetriği -ax + by + c = 0 olduğu için 
x + y = 3 doğrusunun Oy eksenine göre simetri- 
ği -x + y = 3 olur. 

Yanıt A 


6 y- ekseni 

. A(1 , — 1) , -»- B(0 -1,-1) = B(-1 , -1) 

v (x = 0 doğrusu) 


1 azalmış 1 azalır 
A( 1 , -1 ) Y = x > C(-1,1) dir. 
|CB|=v'(- 1-(-1) 2 ) + (1-(-1)) 2 =2br olur. 

Yanıt D 
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7. ax + by + c = 0 doğrusunun A(k, £) noktasına 
göre simetriği olan doğru 
a . (2k - x) + b . (21 - y) + c = 0 dır. 

y = 2x - 1 doğrusunun A^,3j noktasına göre 
simetriği olan doğru 

=>2.3-y = 2.(2.-i-x)-1 =>y = 2x + 5 olur. 

Yanıt E 


ı 


8. A 



A noktasının K noktasına 
göre simetriği alınırsa 
|AK| = |A'K| ve 
[NK] 1 [AA - ] olduğu için 
[AN| = |A'N| dir. 

O hâlde, 

|AN| + |NB| yerine 
|A'N| + |NB| hesaplanır. 
|A'C| = |KL| = 7 km, 


|CL| = |A'K| = 8 km => |BC| = 6 + 8 = 14 km 
A'BC dik üçgeninden 

|A'N|+|NB|=y / 7 2 +(6 + 8) 2 =7/5 km olur. 

Yanıt E 


9. y = mx + 1 doğrusunun y- eksenine göre simet- 
riği y = -mx + 1 doğrusudur. 

Bu doğru, oj noktasından geçtiğine göre, 

3 5 

0 = -m.-= + 1 => m = -=- bulunur. 

O o 

Yanıt E 


Doğrunun Analitik İncelemesi 



A nın B ye göre simetriği C ise |AB| = |BC| dir. 
AOB üçgeni ile CDB üçgeninin karşılıklı açıları 
eşit ve |AB| = |BC| olduğu için eş üçgen olurlar. 
|OB| = |BD| = 2 
|AO| = |DC| = 3 
C(4, -3) bulunur. 

Yanıt A 


x=0 

' ı y 

M(-3,5) 5 

Q H 


■*H © 

L(3,-5) 


Simetri eksenleri x ve y eksenleri olduğuna göre 
dikdörtgenin diğer köşelerinin koordinatları 
şekildeki gibidir. 

NMKL dikdörtgenin dört köşesinin ordinatları 
toplamı; 

5 + (-5) + (-5) + 5 = 0 bulunur. 

Yanıt D 


A(-2,3 ) — y — ~ » B(-3,2) dir. 

B(-3,2) — ^4-» C(-3,-2 - 4) =C(-3, -6) 


4 azalmış 4 azalır 


Yanıt A 
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I Ö Y S SORUL ARININ ÇÖZÜMLERİ 

1. ax + by+c = 0 doğrusunun y- eksenine göre 
simetriği olan doğru 

a(-x) + by + c = 0 => -ax + by + c = 0 dır. 

3x + 2y - 5 = 0 — — ~ ekseni , -3x + 2y - 5 = 0 

2y = 3x + 5 

Y = |x + | olur. 

Yanıt A 


Bölüm 1 


x- ekseni 

A{3, -5) >. P(3, 0 + 5) = P(3. 5) 

\ y=0 


5 artmış 5 artar 
y- ekseni 

A(3, -5) 3» Q(0 - 3, -5) = Q{-3, -5) 

\ x = 0 ^ 


3 azalmış 3 azalır 

| PQ |= -/ (3 -(-3)) 2 + (5 -(-5)) 2 
= /Î36 =2/34 br 


Yanıt B 


2. 4x - 5y + 20 = 0 doğrusunun A(3, 1) noktasına 
göre simetriği olan doğru 
4 . (2 . 3 - x) - 5 . (2 . 1 - y) + 20 = 0 
24 - 4x - 1 0 + 5y + 20 = 0 
— 4x + 5y + 34 = 0 
4x - 5y - 34 = 0 doğrusudur. 

Yanıt A 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

1. (-2, 7) - y = -x - (-7, -(-2)) 

=* (-7, 2) dir. 


Yanıt E 


P (a + b’a-b)^ y ~ x ~(a-b’ a + b) 


A(a, b) noktasının y = x e göre simetriği A'(b, a) 
A(a, b) noktasının y= -x e göre simetriği A'(-b, -a) olur. 

Yanıt A 


i 

*y 

2 - 

N(4,2) 


~~A . 

- 

-■'d- 

s 

i 

1 

V yy 

M(2,-1) 


[PN| + |PM| nin en küçük olması için P, N ve M 
noktalarının doğrusal olması gerekir. 

Yani M ve N noktalarından elde edilecek eğim ile 
P ve N noktalarından elde edilen eğim aynı 
olmalıdır. 

m PN = m MN 
0-2 - 1-2 
^x-4 2-4 

g 

=> x = — olmalıdır. ...... 

Yanıt D 


3. A(2, 3) > y = x > 8(3, 2) dir. 

B(3^q — > Xj=-3 > C(-3 -6, 2) 

6 azalmış 6 azalır 

y koordinatı değişmez. 

C(-9, 2) dir. 


Yanıt A 


6 azalmış 6 azalır 

A(-V4) s-B(3, 4) î* (3 + 4, -2 -6) 

4 artmış 4 artar 

=> {7, -8) noktasıdır. 

Yanıt B 
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1 . Dik koordinat düzleminde 


A = {(x, y)| |x - 3| < 2, |y + 1|<3} 

ile verilen bölgenin alanı kaç birim karedir? 

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 28 

(2005-ÖSS) 



Şekildeki taralı bölge aşağıdaki eşitsizlikler- 
den hangisiyle belirlenir? 

A) xy > 0 B) x - y > 0 C) x + y > 0 
D) x 2 - y 2 > 0 E) y 2 - x 2 > 0 

(2004-ÖSS) 


3. Koordinat düzleminde koordinatları m, n tam- 
sayıları olan bir P(m, n) noktasına kafes noktası 
adı verilir. 

Buna göre koordinat düzleminde 
(x| + |y| < 3 

bağıntısıyla verilen bölgede kaç tane kafes 
noktası vardır? 

A) 21 B) 25 C) 27 D) 30 E) 36 

(2004-ÖSS) 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


4. y = - X ‘ 

>y y=x 


y 

o/ 

•a 4 

\.Aı X 

/* A 3 

* A 2 


Yukarıdaki grafikte belirtilen 

A 1 , Ag, Ag, A 4 , A 5 noktalarından hangisi, 

x < y < -x 

y < 0 

koşullarının tümünü birlikte sağlar? 

A)A 1 B)Ag C)Ag D)A 4 E)A 5 

(2002-ÖSS) 



Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sis- 
temlerinden hangisiyle ifade edilir? 

A) y>x x<3 x + y>-1 

B) y>x x>3 x + y<-1 

C) y < x x > 3 y - x < -1 

D) y < x x < 3 x - y < -1 

E) y<x x<3 x + y>-1 

(2001 -ÖSS) 


6 . 



Yandaki şekilde ana- 
litik düzlem, eksenleri 


bölgeye ayrılmıştır. 

K(m - 4, 2m +2) 
noktası II. bölgede 
olduğuna göre, m 


yerine yazılabilecek 


lamı kaçtır? 


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

(2000-ÖSS) 
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10 . 


y- 



Denklemleri d.,: x + 3y = 9 ve d 2 : y - x = 5 olan 
doğruların grafikleri, koordinat düzlemini şekil- 
deki gibi beş bölgeye ayırmıştır. 

Buna göre, x + 3y>9vey-x<5 eşitsizliğini 
sağlayan (x, y) İkilileri hangi bölgededir? 

A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

(1999-ÖSS İPTAL) 



Yukarıdaki grafikte taralı düzlem parçasını 
tanımlamak için x > 0, y > 0 koşuluna aşağı- 
dakilerden hangisi eklenmelidir? 

A) x + y < 0 B) x + y > 0 C)x-y>0 

D) x - y < 0 E) x = y 

(1985-ÖSS) 


8. A(a, b) noktası koordinat düzleminde 3. bölgede 
bulunduğuna göre, (a, b) İkilisi aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 

A) (1,2) B) (-2, 3) C)(2, -3) 

D) (-1,-1) E) (0,4) 

(1 995-ÖSS) 


9. fy 

D 1 C A(-1,-1) 

J ] C(1,1) 

î X 

A -1 B 

Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin iç bölge- 
sinin analitik ifadesi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) |x| < 1 ve |y| < 1 B) x < i ve y < 1 

C) |x| < 2 ve |y| < 2 D) | x | = 1 ve |y| = 1 

E) |x| = 1 ve |y| < 1 -• 

(1 988-ÖSS) 


1 1 ■ y~^x + 1>0 eşitsizliği, aşağıdaki grafiklerin 
hangisinden yararlanarak çözülebilir? 

A) B) Ay 



(1982-ÖSS) 
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CEVAPLAR 


ÖSS 

1. D 2. D 3. B 4. D 5. E 6. B 

7. B 8. D 9. A 10. C 11. E 

üss 

1. c 


2 . 



A 1 (x, y) ise y < x tir. 
A 2 (x, y) ise y < x tir. 
Ag(x, y) ise y < -x tir. 
A 4 (x, y) ise y < -x tir. 


y < x ise y 2 < x 2 olur. 

y < -x ise y 2 < x 2 olur. 

y 2 < x 2 ise x 2 - y 2 > 0 bulunur. 

Yanıt D 
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Bölüm 1 


Bölüm 1 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


3, |x| + |y| < 3 eşitsizliğini sağlayan, aşağıdaki kare- 

dir. 



Karenin üzerindeki ve içindeki kafes noktalarının 
sayısı 25 tir. 

Yanıt B 



d 2 doğrusu, eksenleri (-1, 0) ve (0, -1) nok- 
talarında kestiği için denklemi 



=» x + y = -1 dir. 

d 1 doğrusu, (0, 0) ve (3, 3) noktalarından geçtiği 
için y = x doğrusudur. 
d 3 doğrusunun denklemi x = 3 tür. 
d 1 in alt tarafı tarandığı için y < x olur. 
d 2 nin üst tarafı tarandığı için x + y > -1 olur. 
d 3 ün sol tarafı tarandığı için x < 3 olur. 

Yanıt E 



y < 0 ise x- ekseninin alt tarafı olmalıdır. A.,, A^ 
Ag ve A 4 sağlar. 

x < y < -x ise x < y ve y < -x olmalıdır, 
y < -x eşitsizliğini A^ Ag A 4 ve A g sağlar. 
x < y eşitsizliğini A 4 ve A g sağlar. 

Üç eşitsizlikte de bulunan ortak nokta A 4 nok- 
tasıdır. 

Yanıt D 


6 . K(m - 4, 2m + 2) noktası II. bölgede ise 
m-4<0 ve 2m + 2>0 olmalıdır, 
m < 4 2m > -2 

m > -1 

=> -1 < m < 4 aralığıdaki tamsayılar 0, 1 , 2 ve 3 
tür. 

0 + 1 + 2+ 3 = 6 olur. 

Yanıt B 


7. x + 3y = 0 => (0, 3), (9, 0) 




(I) ve (II) bölgelerinin kesişimi aşağıdaki gibidir. 
Cevap II. bölge olmalıdır. 



Yanıt B 

8. A(a, b) noktası 3. bölgede ise a < 0 ve b < 0 
olmalıdır. Bu koşulları sağlayan (a, b) İkilisi, 

(-1, -1) olabilir. 

Yanıt D 

9. Karenin iç bölgesi, 

-1 <x<1 ve -1 <y<1 eşitsizlikleri ile ifade edilir. 

-1 < x < 1 => |x| < 1 dir. 

-1 < y < 1 ==• |y| < 1 olmalıdır. 

Yanıt A 


10. Taralı bölge x > 0 ve y > 0 koşullarının yanısıra, 
y = x doğrusunun altında kalan bölgedir. Doğ- 
runun kendisi de dahil olmadığı için 
y <x=*x — y>0 koşulu da gereklidir. 

Yanıt C 


11. y -l x + 1 >0=>y>^-x-1 eşitsizliğinin çözüm 

kümesi, y = ^-x-1 doğrusunun üst kısmında 
kalan bölgedir. Bunun için y = ^-x-1 doğ- 
rusunun grafiğini çizmek gerekir. 
x = 0 için y = -1 => (0, -1) 
y = 0 için x = 2 =• (2, 0) 



Yanıt E 


ÜSS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


1 . a) y < x eşitsizliğini sağlayan noktalar B, C, D ve 
E noktalarıdır. 

b) y > -x eşitsizliğini sağlayanlar A, B ve C nok- 
talarıdır. - 

c) y < 0 eşitsizliğini sağlayanlar ise C, D ve E 
noktalarıdır. 

(a), (b) Ve (c) durumlarının üçünde de bulunan 
ortak nokta C dir. 

Yanıt C 
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mak için kullanıldığında kalan süt ve üretilen 


peynir miktarları arasındaki doğrusal bağıntının 


grafiği aşağıdaki gibi olmaktadır. 



Buna göre, bu mandırada 10 kg peynir üretil- 
diğinde kalan süt miktarı kaç litredir? 

A) 50 B) 60 C) 65 D) 75 E) 80 

(2012-YGS) 


2. Aşağıdaki doğrusal grafiklerden birincisinde 
kabuklu fındıktan elde edilen iç fındık miktarı, 
İkincisinde ise iç fındıktan elde edilen fındık yağı 
miktarı gösterilmiştir. 



Buna göre, 5 kg kabuklu fındıktan kaç litre 
fındık yağı elde edilir? 

A) 2,5 B) 3 C) 2 D) 1,5 E) 1 

(2011-YGS) 


3. Tecrübeli bir aşçı bir pastanın kıvamında olabil- 
mesi için un ve şekerin aşağıdaki doğrusal gra- 
fikte verilen miktarlarda kullanılması gerektiğini 
belirtmiştir. 



Buna göre, un ve şekerin toplam miktarının 
23 kilogram olduğu kıvamlı bir pastada kaç 
kilogram şeker vardır? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 

{2010-YGS) 



Bir malın miktarlara bağlı olarak değişen birim 
satış fiyatı yukarıdaki doğrusal grafikte gösteril- 
miştir. 

c - a = 24 olduğuna göre, c - b kaçtır? 

A) 6 B) 8 C) 12 D) 14 E) 16 

(2010-YGS) 
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saat ^ saat 


I. grafik II- grafik 

Yukarıdaki doğrusal grafiklerden birincisi zama- 
na bağlı olarak bir boya ustasının boyadığı duvar 
alanını, İkincisi ise yine zamana bağlı olarak 
ustanın boya kutusunda kalan boya miktarını 
göstermektedir. 

Bu boya ustası, 48 kg boyanın tümüyle kaç 
m 2 lik duvar boyayabilir? 

A) 94 B) 106 C) 108 D) 114 E) 128 

(2009-ÖSS Matl) 



Yukarıdaki grafik sabit hızla hareket eden K ve L 
araçlarının yolda geçen süreye göre depolarında 
kalan benzin miktarını göstermektedir. 

Hareketlerinden kaç saat sonra, bu araçların 
depolarında kalan benzin miktarı eşit olur? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

(2002-ÖSS) 


3. Sabit hızla giden A ve B hareketlilerinin yol-za- 
man grafiği aşağıdaki gibidir. 

Yol (metre) 



Bu iki hareketli, çevre uzunluğu 30 metre 
olan dairesel bîr pistte aynı noktadan, aynı 
anda ve aynı grafikteki hızlarıyla hareket 
etseler hareketlerinden kaç dakika sonra ilk 
kez yan yana gelirler? 

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 

(2001 -ÖSS) 
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4 . “A ve B kentleri arasındaki uzaklık 1 00 km dir. A 
dan saatteki hızı 5 km olan bir yaya B ye doğru, 
B den de saatteki hızı 15 km olan bir bisikletli A 
ya doğru aynı anda yola çıkıyorlar. Yaya ve bisik- 
letli, hareketlerinden kaç saat sonra ve A dan 
kaç km uzakta karşılaşırlar?” 

Bu problemin grafikle çözümünü aşağıdaki- 
lerden hangisi verir? 


A) B) 



C) D) 



(1996-ÖSS) 



6 . Öğrenci Sayısı 



4 5 6 7 8 Not 

Yukarıdaki sütun grafik, bir sınıftaki öğrencilerin 
matematik sınavından aldıkları notların dağılımı- 
nı göstermektedir. 

5 ve 5 in üzerinde not alanlar başarılı olduğu- 
na göre, bu sınıfta başarısız olanların vüzdesi 
kaçtır? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 

(1989-ÖSS) 



Dik koordinat sisteminde A(12, 0) noktasına, 
şekildeki gibi x- eksenine dik olarak bir a aynası 
konuluyor. B(8, 2) noktasından çıkan bir ışın a 
aynasının A noktasından yansıyıp y eksenini C 
noktasında kesiyor. 

Buna göre, C noktasının ordinatı (y) kaçtır? 

A) -3 B)-4 C) -5 D) -6 E) -7 

(1990-ÖSS) 


Yukarıda, bir öğrencinin biriktirdiği paranın 
zamana göre değişimini gösteren doğrusal fonk- 
siyonun grafiği verilmiştir. 

Buna göre öğrencinin 10. ayda kaç lirası 
olur? 

A) 16500 B) 19000 C)22500 

D) 24000 E) 30000 

(1988-ÖSS) 
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8 . Bir öğrenci başlangıçta 2000 lira bulunan banka 
hesabına her ay 1 000 lira yatırmaktadır. 

Bu hesapta biriken para miktarını aylara göre 
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 



Doğrunun Analitik İncelemesi 


10. Aşağıdaki grafik bir bankanın yıllık vadeli hesaba 
yıl sonunda ana paraya göre ödediği faiz mikta- 
rını göstermektedir. 


Yıllık faiz (milyon TL) 



Buna göre anaparası 8 milyon TL olan bir kişi 
yıl sonunda kaç milyon TL faiz alır? 

A) 3,75 B) 3,80 C)3,85 

D) 3,90 E) 3,95 

(1987-ÖSS) 


(1987-ÖSS) 


9 . Kaygan yolda hızını normal yola göre yarıya indi- 
ren aracın yol-zaman grafiği aşağıdaki gibidir. 


yol (km) 



1 2 3 4 5 6 

Bu aracın 6 saatte aldığı yolun kaçta kaçı 
kaygandır? 

A)| B)1 C)1 D)| E)l 

(1 987-ÖSS) 


11. Aşağıdaki grafik, iki ağacın boylarının yıllara 
göre doğrusal değişimini göstermektedir. 



ol 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Yll 

II. ağaç dikildikten kaç yıl sonra, iki ağacın 
boyları eşit olur? 

A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4 E) 4,5 

(1 986-ÖSS) 
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Bölüm 1 


12. Aşağıdaki grafik, yolculuk sırasında 2 defa mola 
veren bir aracın aldığı yolun süreye göre değişi- 
mini göstermektedir. 


Alınan Yol (km) 



14. Bir elektrik üreticisi her aboneden sayaç kirası 
olarak 600 lira, abonenin harcadığı her kilovat 
saat için ise 200 lira almaktadır. 

Buna göre, harcanan elektrik miktarı ile öde- 
nen ücret arasındaki bağıntı hangi grafikle 
gösterildiği gibidir? 




Buna göre, birinci molanın başlangıcı ile ikin- 
ci molanın bitimi arasındaki süre kaç saattir? 

A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5 

(1 986-ÖSS) 


Lira 



D) Ura 

1400 




1400 

1000 ;;; 
600 ^ 
200- 

! 1 1 

Kilowat 

saat 

1000- 

600- 

200- 

y 

- 

12 3 4 

\ ^ - 



(1985-ÖSS) 


13. h:yükseklik 



1 234 5 67 891011 fczaman 


Yukarıdaki grafikte, su ile doldurulmakta olan, 
yatay kesit alanları eşit bir tanktaki su yüksekli- 
ğinin zamana göre değişimi verilmiştir. 

Suyun en çok geldiği zaman aralığı aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) 8 < t < 1 1 B) 5 < t < 8 C) 4 < t < 5 
D) 2 < t < 4 E) 0 < t < 2 

(1985-ÖSS) 


Çalışma 
' yılı 


. ı Aylık maaş ıooo(TL) Yandaki grafik, bir 

kişinin çalışma 

30 ~~y\ yıllarına göre aldı- 

25 i ğı maaşı göster- 

20 ..........y ı ; mektedir. 

il t» Çalışma Bu maa § sırasıy- 
1 2 3 yı1 ' la ikinci, üçüncü 

yıllarda bir önce- 
ki yıla göre hangi oranda artmıştır? 

A) M b >İİ 0)11 

1 4 • 4 s ’ 4 

(1984-ÖSS) 
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I 


I 



Yukarıda, un ve şekerden oluşan homojen bir 
karışımdaki şeker miktarını gösteren fonksiyo- 
nun grafiği verilmiştir. 

Buna göre, 100 kg lık bir karışımda kaç kg 
şeker vardır? 

A) 90 B) 20 C)10 D) 1 E) 0,1 

(1984-ÖSS) 


18. Homojen bir çubuğun 1 dm 3 ünün ağırlığı 2 kg 
dır. 

Bu çubuğun ağırlığının, hacmine bağlı olarak 
değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden 
hangisidir? 




17. io dm boyundaki bir fidan dikildikten sonra 
ayda 2 dm uzamaktadır. 

Bu fidanın boyunun zamana göre değişimini 
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 



Boy (dm) Boy (dm) 



(1 983-ÖSS) 
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19. (ana para) A y 


-1- 

-2- 

012/34 5678 9 (yıl) 

-3- 

-4 

/ 

1 

Yukarıdaki grafik, bir tüccarın anaparasının yılla- 
ra göre, değişimini göstermektedir. Anaparanın 
negatif olması tüccarın borcunu belirtmektedir. 

Bu tüccarın, borcunun tümünü ödedikten 6 
yıl sonraki anaparası kaç birimdir? 

A) 8 

B) 7 C) 6 D) 4 E) 0 


(1982-ÖSS) 
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20 . 


Yandaki grafik, baş- 
langıç sıcaklığı (t = 0 
için) 30°C olan bir 
cismin ısıtılması sıra- 
sında sıcaklığın, t 
zamanına bağlı ola- 
rak değişimini gös- 
termektedir. F(fahrenayt), C(santigrat) dereceleri 

g 

arasında F = — C + 32 bağıntısı bulunduğuna 
göre, bu cismin t = 5 zamanındaki sıcaklığı 
kaç F dir? 

A) 98 B) 104 C) 1 12 D) 122 E) 130 

(1982-ÖSS) 



Bölüm 1 


ÖYS SORUSU 



K. Doğransın Analitik İncelemesi 

1 . Satış (tl) Yandaki doörusal arafi 

k 


İle İlgili Uygulamalar 




bir malın maliyeti ile 

satış fiyatı arasındaki 

bağıntıyı göstermekte- 

Aiış dir. a(i,-§-') noktası bu 
(TL) V 5/ 

doğru üzerinde olduğu- 
na göre, 18 000 TL ye satılan bir maldan kaç 
TL kâr edilir? 

A) 1000 B) 1500 C) 2000 

D) 3000 E) 3600 

(1990-ÖYS) 


Bölüm 1 


YGS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


130' 

k 

25 


f kalan süt (litre) 
A 


_B 


-*■ üretilen peynir (kg) 


10 15 

Doğru grafiği A(0, 130), B(1û, k) ve C(15, 25) 
noktalarından geçmektedir. 

A, B, C noktaları doğrusal olduğu için eğim 
hesaplanarak, 

m AB = m AC 

130 - k 130-25 
0-10 ~ 0-15 
_ 130-k 105 

' -15 


-10 

130-k 


= 7 


10 

>130-k = 70 
>k = 60 elde edilir. 


Yanıt B 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


3. 1. vol 

Şeker Un Toplam Karasım 


1 

+ 

4 

5 kg 

2 

+ 

6 

8 kg 

3 

+ 

8 

11 kg 

7 

+ 

16 = 

23 kg 


7 kg şeker vardır. 

2. vol 

Doğru (1 ,4) ve (2,6) noktalarından geçmektedir. 
İki noktadan geçen doğru denklemi 

'İ^- = => y = 2x + 2 dir. 

x -1 2-1 y 

x + y = 23 olacağı için ortak çözümden 

x + y = 231 

lx + 2x + 2 = 23 
y = 2x + 2J 

3x = 21 
x = 7 bulunur. 

Yanıt A 



Verilen şekilde A ve B bitkilerinin boylarının yılla- 
ra göre değişimi gösterilmiştir. 

Bu değişime göre 10. yılda, bitkilerin boyları 
arasındaki fark kaç birim olacaktır? 

A) 15 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 

(1981 -ÖSS) 


CEVAPLAR 


YGS 


1. B 

2. C 

3. A 

4.B 



ÖSS 






1. E 

2. B 

3. B 

4. A 

5. D 

6. B 

7. A 

8. A 

9. B 

10. B 

11. D 

12. C 

13. C 

14. C 

15. B 

16. C 

17. A 

18. C 

19. A 

20. B 

21. E 





ÖYS 
1. D 


2. Soldaki grafikten 5 kg kabuklu fındıktan 3 kg iç 
fındık elde edildiği anlaşılıyor. O hâlde, 10 kg 
kabuklu fındıktan 6 kg iç fındık elde edileceği 
sonucu çıkar. 

Sağdaki grafikten de 6 kg iç fındıktan 4 kg fındık 
yağı elde edildiği anlaşılıyor. Demekki, 

10 kg kabuklu => 6 kg iç fındık = 4 kg fındık yağı 

5 kg kabuklu => 3 kg iç fındık => 2 kg fındık yağı 

5 kg kabuklu fındıktan 2 kg fındık yağı elde edilir. 

Yanıt C 



45 


Üçgen benzerliğinden 
c-b 15 
c - a ~ 45 
c-b 1 
^ 24 . 3 
=> c-b = 8 bulunur. 


Yanıt B 
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Bölüm 1 



OSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . I. grafiğe göre, 3 saatte 80 m 2 duvar boyandığı, 
II. grafiğe göre de 3 saatte 48 - 18 = 30 kg boya 
kullanıldığı anlaşılıyor. O halde, 30 kg boya ile 80 
m 2 lik alan boyandığına göre, 

30 kg ile 80 m 2 boyanırsa 
48 kg ile x 

30 . x = 48 . 80 => x = 1 28 m 2 boyanır. 

Yanıt E 


2 . K hareketlisine ait grafik (0, 60) ve (1 , 50) nokta- 
larından geçtiği için denklemi; 

tf = 5yo_ y = _ 10x+60o|ur 

L hareketlisine ait grafik ise (0, 45) ve (1, 40) 
noktalarından geçtiği için denklemi 

y-45 40-45 . , _ 

^Tö- = ^T-y = -5x + 45 tır. 

Depolarındaki benzin miktarının eşit olduğu anı 
bulmak için grafiklerin kesiştikleri noktanın apsi- 
sini bulmak gerekir. 

-1 0x + 60 = -5x + 45 


> 1 5 = 5x 

> x = 3 bulunur. 


Yanıt B 


3 . A hareketlisi 3 dakikada 60 m yol gittiğine göre, 
h, zı = 20 m/dk'dır. 

30 m’lik dairesel pisti 

30 = 20.t 1 => t 1 = dakikada tamamlar. 

B hareketlisi ise 2 dk’da 30 m yol aldığına göre, 
hızı -^-=15m/dk olur. 

30 m’lik dairesel pisti, 

30 = 1 5 . t 2 => t 2 = 2 dakikada tamamlar. 

İlk karşılaşma sürelerini bulmak için 

3 

t-ı = 2 " ve t 2 = 2 sürelerinin OKEK’ini bulmak 
gerekir. 

okek(J, 2 ) = okek(|, I) = 


dakika sonra ilk kez yan yana gelirler. 


4 . Yaya’ya ait grafik (0, 0), (5, 1), (10, 2), (15, 3) nok- 
talarından ve bisikletliye ait grafik (100, 0), (85, 1), 
(70, 2) noktalarından geçeceği için (A) seçene- 
ğindeki grafik doğru çözümü verir. 

Yanıt A 



DAB-OAC dir. 

JDA| = JDB[ _4__ 2 

| O A j |OC|"*12~k 
=* k = 6 bulunur. 

C(0, -k) = C(0, -6) olur. 


6. Başarasız olanlar; 

4 alanlar => 5 kişi 
Başarılı olanlar; 

5 alanlar =>15 kişi] 


Yanıt D 


6 alanlar =>15 kişi 

7 alanlar =>10 kişi 

8 alanlar => 5 kişi 


45 kifli 


Toplam 50 kişi olduğu için 
5 kişi, 50 kişinin % 10 unu oluşturur. 


Yanıt B 


Yanıt B 


7 . Doğrunun grafiği (0, 1500) ve (1, 3000) noktala- 
rından geçtiği için denklemi 

y -1500 3000-1500 

x-0 1-0 

=> y = 1500x + 1500 olur. 

1 0. aydaki para x = 1 0 için 
y = 1500 . 10 + 1500 
= 16 500 liradır. 

Yanıt A 
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8. Öğrencinin başlangıçta (yani 0. yılda) 2000 lirası 
vardır. 

Hesabına her ay 1000 lira yatırdığına göre 

1 . ayda 2000 + 1000 = 3000 lira 

2. ayda 3000 + 1000 = 4000 lira parası olacaktır. 
Bu durumu ifade eden doğrunun grafiği 
(0,2000), (1 ,3000), (2,4000) noktalarından geçen 
(A) seçeneğindeki grafiktir. 

Yanıt A 


9 . Şekilden anlaşılacağı üzere 0 - 2 ve 3 - 4 saatle- 
ri arasında araç 80 km/saat hızla, 

2 - 3 ve 4 - 6 saatleri arasında 40 km/saat hızla 
gitmiştir. 

2-3 saatleri arasında 
200 - 1 60 = 40 km yol ve 
4-6 saatleri arasında 
360 - 280 = 80 km gitmiştir. 

Kaygan yol toplam 

40 + 80 = 120 km olduğu için 

!§ = lbu |unu r. 

Yanıt B 


10 . Verilen grafiğe göre, 5 milyona kadar olan ana- 
para için yıllık faiz 2 milyon; 5-10 milyon arası 
anapara için ise 3 milyondur. 

8 milyon TL’si olan birisi 

i) 5 milyon için 2 milyon TL faiz, 

ii) Kalan 3 milyon için ise ikinci faiz diliminden 
yararlanacağı için 

5 milyona 3 milyon faiz alınırsa 

3 milyona x milyon faiz alınır. 

5x = 9 
9 

: x = 7 " = 1,8 milyon faiz alır. 

O 

Alınan toplam faiz miktarı 
2 + 1 ,8 = 3,8 milyon TL’dir. 

; Yanıt B 


Doğrunun Analitik İncelemesi 


11 . I. ağaç; (0, 1), (2, 2) 

y^i-2^u v =>! 

x - 0 2-0 y 

II. ağaç; (4, 1), (5, 2) 


y-1 2-1 

x - 4 5-4 


. y = x-3 


x-3=>x + 2 = 2x-6 
=> x = 8 bulunur. 


Yani, 8. yılda ağaçların boyları birbirine eşit olur. 
II. ağaç, I. ağaçtan 4 yıl sonra dikildiğine göre, 
bu iki ağacın boyları II. ağaç dikildikten 4 yıl son- 
ra aynı uzunluğa ulaşır. 

Yanıt D 


12 . Alınan yolun sabit kaldığı aralıklar mola zamanını 
göstermektedir. Buna göre, birinci mola 2. saat- 
te başlamış; ikinci mola ise 5. saatte başlayıp 6. 
saatte bitmiştir. 

Birinci molanın başlangıcı olan 2. saat ile ikinci 
molanın bitişi olan 6. saat arasındaki fark 


-2 = 4 saattir. 


Yanıt C 


13. E) 0 < t < 2 aralığında suyun yüksekliği 0 dan 2 
ye yükselmiştir. Yani, 2 sn’de 2 br artmıştır. 

D) 2 < t < 4 aralığında suyun yüksekliği 2 den 3 
e çıkmıştır. Yani, 2 sn’de 1 br artmıştır. 

C) 4 < t < 5 aralığında suyun yüksekliği 3 ten 6 
ya çıkmıştır. Yani, 1 sn’de 3 br artmıştır. 

B) 5 < t < 8 aralığında suyun yüksekliği 6 da kal- 
mış, yani değişmemiştir. 

A) 8 < t < 1 1 aralığında suyun yüksekliği 6 dan 7 
ye çıkmış, yani 1 br artmıştır. 

Bu durumda, en çok artış 
4 < t < 5 aralığında gerçekleşmiştir. 

Yanıt C 
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14. 0 kilovvat saat için ücret 600 lira, 

1 kilovvat saat için ücret 600 + 200 = 800 lira, 

2 kilovvat saat için ücret 600 + 400 = 1 000 lira 
olacağı için doğrunun grafiği 

(0,600), (1,800) ve (2,1000) noktalarından geçer. 
Duruma uygun grafik (C) seçeneğinde çizilmiştir. 

Yanıt C 


15. 2. yıldaki artış: 25 - 20 = 5 tir. 

1 . yıldaki maaş 20 olduğu için 

oran A = İ olur - 

3. yıldaki artış: 30 - 25 = 5 tir. 

Bir önceki yıl (2. yıl) alınan maaş 25 olduğu için 

° ran 25 = 5~ ° lur ' 

Maaştaki artış oranları sırasıyla 

4-, l olur. 

4 5 

Yanıt B 


16. 1 kg’lık karışımda 0,1 kg şeker varsa, 
1 00 kg’lık karışımda x kg şeker vardır. 
x . 1 = 0,1 . 100 
x = 1 0 kg bulunur. 


Bölüm 1 


18. 1 dm 3 çubuğun ağırlığı 2 kg ise 
0 dm 3 çubuğun ağırlığı 0 kg olur. 

Doğrunun grafiği (0, 0) ve (1, 2) noktalarından 
geçeceği için aşağıdaki grafik elde edilir. 



(o.o)I i 


Yanıt C 


19. Doğru, (0, -4) ve (3, 0) noktalarından geçtiği için 
denklemi; 

y-(-4) °-(-4) 4x-12 , 

x-0 " 3-0 =>y_ 3 


Borcunu ödedikten 6 yıl sonrası 9. yıl olur. 
4 9-12 

x = 9 için y = -■ =8 bulunur. 


- = 8 bulunur. 


Yanıt A 


Yanıt C 


1 7 . Fidanın dikildiğindeki (yani 0. yıldaki) boyu 1 0 dm 
ise (0, 10) noktası elde edilir. 

1 ayda 2 dm uzarsa 1. aydaki boyu 12 dm olur. 
Yani, (1, 12) noktası elde edilir. 

(0, 10) ve (1,12) noktalarından geçen doğrunun 
grafiği (A) seçeneğinde çizilidir. 



Yanıt A 


20. Cismin sıcaklığı 10 dakikada 30°C den 50°C ye 
çıktığına göre 20°C artmış demektir. 

1 0 dakikada 20°C artarsa 
5 dakikada 1 0°C artar. 

t = 5 zamanıdaki sıcaklığı 30 + 10 = 40°C dir. 

F = -|c + 32 


= #.40 + 32 

O 

= 104 bulunur. 


Yanıt B 
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00 


00 


10 


y 

M 2 


YGS SORUSU 



1 . Dik koordinat düzleminde, merkezi x = 1 doğ- 
rusu üzerinde olan bir çemberin y eksenini 
kestiği noktalar arasındaki uzaklık 3 birim 
olduğuna göre, bu çemberin çevresi kaç 
birimdir? 

A) /ÎT 71 B) /Î3ıt C)/Î5jr 
D) 3/2 k E) 2/3 jt 

(2012-YGS) 


3. x 2 + y 2 = r 2 çemberi ile y = mx + n (m, n e R) 
doğrusu, (x 0 , y q) ve (x v y^ gibi iki farkı noktada 
kesişiyor. 

x Q = — x 1 ve x Q # O olduğuna göre, aşağıdaki- 
lerden hangisi her zaman doğrudur? 

A) m = 1 B) n = -1 

C)m-n = 0 D) m + n = O 

E) m.n = O 

(2011-LYS1) 
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Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM’ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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[_ LYS SORULARI 

1. y = x 2 + x- 2 

y = -x 2 - x + 1 0 

parabollerinin kesim noktalarını birleştiren 
doğru parçasını çap kabul eden çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ( x ~İ ) 2 + (y “ 2)2 = I 

B) (x + ^) 2 + ( y-4) 2 = -Ş 

C) (x + l) 2 + ( y + 4) 2 = | 

°) ( x_ j) 2 + (y-i) 2 =f 

E)(x + l) 2 + (y + 2) 2 =f 

(2012-LYS1) 

2. Merkezi (3, 4) noktası ve yarıçapı 4 birim olan 
çembere dıştan teğet olan 3 birim yarıçaplı 
çemberlerin merkezlerinin geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + (y - 4) 2 = 1 6 

B) (x - 3) 2 + y 2 = 36 

C) (x - 3) 2 + (y - I) 2 = 16 

D) (x - 3) 2 + (y - 4) 2 = 9 

E) (x - 3) 2 + (y - 4) 2 = 49 

(2011-LYS1) 


4. (x + 2) 2 + (y - I) 2 = 100 çemberinin 12 birim 
uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının 
geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (x + 2) 2 + (y - I) 2 = 64 

B) (x - 2) 2 + (y - I) 2 = 64 

C) (x - 2) 2 + (y + I) 2 = 64 

D) (x - 2) 2 + (y + I) 2 = 36 

E) (x + 2) 2 + (y + I) 2 = 81 

(2010-LYS1) 
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<£><31 1 1 ooi ın 7 -uıcui ti k it tuotoi ı tecsr 


Bölüm 2 


OSS SORULARI 


x 2 + y 2 - 4 = 0 

x 2 + y 2 - 8x + 6y + 24= 0 

Yukanda denklemleri verilen iki çember ara- 
sındaki en kısa uzaklık (birbirine en yakın 
noktaları arasındaki uzaklık) kaç birimdir? 


(2009-ÖSS Mat2) 



Şekildeki çember d doğrusuna T noktasında, x- 
eksenine ise A(2/3,0) noktasında teğettir. 

m(TOA) = 60° olduğuna göre, çemberin yarı- 
çapı kaç birimdir? 

A)/3 B)/2 C) 2 D) 3 E) 4 

(1999-ÖSS İPTAL) 


• > y Dik koordinat düzle- 

minde 0(0, 0) mer- 
K(o 6) X \ kezli, K(0, 6) nokta- 

T(a,b) sından geçen I. böl- 

gedeki çeyrek çarcı- 
ya bere A(9, 0) nokta- 

\ \ b X sından çizilen teğe- 

A(9,0) tin değme noktası 
T(a, b) olduğuna göre, a kaçtır? 

A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5 

(2005-ÖSS) 


OYS SORULARI 



Şekildeki [OC] çaplı çember D{-6, 3) nokta- 
sından geçtiğine göre, çemberin yarıçapı kaç 
birimdir? 


Şekildeki M merkezli 

Q çember, O merkezli ve 
1 cm yarıçaplı çeyrek 
çembere T noktasında, 
Ox ve Oy eksenlerine 
de sırasıyla A ve B nok- 
o i A >x talarında teğettir. 

Buna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 

A) -12 B) /2 + 1 0)72 + 2 

D) 2 E) 4 

(2002-ÖSS) 


(1997-ÖYS) 


2. Denklemi x 2 - 6x + y 2 = 7 olan çemberin çapı- 
nın uzunluğu kaç birimdir? 


(1991 -ÖYS) 
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Çemberin Analitik İncelemesi 


3. A ve B kümeleri 

A = {(x, y) | y - x 2 < 0, x, y e R) 

B = {(x, y) | x 2 + y 2 - 4 < 0, x, y e R} 
olduğuna göre, A O B kümesi aşağıdaki taralı 
bölgelerden hangisidir? 



(1991 -ÖYS) 


4. (x + 2) 2 + (y - 3) 2 = 4 çemberine A(-6, 0) nok- 
tasından çizilen teğet uzunluğu kaç birimdir? 

A) /2T B) 4 C) 5 D)/Î7 E) 2/5 

(1 989-ÖYS) 

5. Dik koordinat sisteminde, A(0, 0), B(4, 0) nok- 
talarından geçen ve merkezi 2x - y - 2 = 0 
doğrusu üzerinde bulunan çemberin yarıçapı 
kaç birimdir? 

A) 4 B) 2/3 C) 3 D) 2/2 E) 2 

(1 988-ÖYS) 


6. Aşağıdakilerden hangisi, başlangıç noktasın- 
dan uzaklığı 3 ile 4 birim arasında olan nokta- 
ların kümesini belirtir? 

A) 3<x + y<4 B) 3 < x 2 + y 2 < 4 

C) 9 < x 2 + y 2 < 1 6 D) x 2 + y 2 < 7 

E) x + y < 1 

(1987-ÖYS) 


7. (x — 2) 2 + (y — 3) 2 = 2 çemberine üzerindeki 
A(3, 2) noktasından çizilen teğetin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y = -2x + 3 B)y = 2x-1 C)y = x-1 

D) y = -2x +1 E)y=-x + 5 

(1986-ÖYS) 


Yandaki şekilde 
T(0, 3) noktasında 
teğet olan bir çem- 
berin, OS teğetinin 
eğim açısı 30° oldu- 
ğuna göre, çembe- 
rin denklemi aşağı- 
x dakilerden hangisi- 
dir? 

A) x 2 + y 2 - 2x - 6y + 6 = 0 

B) x 2 + y 2 + 2/3x + 6y + 6 = 0 

C) x 2 + y 2 - 2 v7x - 6y + 9 = 0 

D) x 2 + y 2 + 2/3x-6y + 9 = 0 

E) x 2 + y 2 + 2/3x + 6y-6 = 0 

(1986-ÖYS) 


9. K(7, 2) noktasının (x - 3) 2 + (y - 5) 2 = 4 çem- 

berine en kısa uzaklığı kaç birimdir? 

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 

(1986-ÖYS) 
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Bölüm 2 


10. x 2 + (y - k) 2 = 4 ve (x - 4) 2 + y 2 = k 2 çemberle- 
rinin dıştan teğet olmaları için k nın değeri ne 
olmalıdır? 

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 

(1 985-ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde verilen x 2 + y 2 = 4 çemberinin 
M(l , 73 ) noktasındaki teğeti, 
x 2 + y 2 + 12x + 36 = R 2 çemberine de teğet 
olduğuna göre, R yarıçapı kaç birimdir? 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 

(1 984-ÖYS) 


14. y = -^-x + ^, y = 4x-4, y = 0 

doğrularının oluşturduğu üçgenin çevrel çem- 
berinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 

A > (î-°) B >(f°) c >(!°) 

D) (2, 0) E) (3, 0) 

(1 983-ÖYS) 


X y 

1 o. -j 2 + ^jg = 1 doğrusu ile 

(x - I) 2 + (y - 3) 2 = 16 çemberi arasındaki en 

kısa uzaklık kaç birimdir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 

(1 983-ÖYS) 


12. M(2, 3) merkezli ve R = 5 yarıçaplı çemberin 
x-eksenini kestiği noktaların apsisleri nedir? 

A) -2; 6 B) -1 ; 7 C)-4; 4 

D) -3; 5 E) -5; 3 

(1 984-ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde C merkezli çemberin yarıçapı 
5 birimdir. 

AP doğrusu çemberin P(2, 4) noktasındaki 

teğeti olduğuna göre tgPAC nın değeri kaç- 
tır? 

A > i B >! c >i D >f e) ı 

(1 983-ÖYS) 


16. x 2 + y 2 - 2y + m = 0 çemberinin x = 2 doğru- 
suna teğet olması için m sabiti hangi değeri 
almalıdır? 

A) -4 B)-3 C)0 D) 1 E) 4 

(1982-ÖYS) 


17 . x 2 + y 2 - 4x = 0 çemberi ve üzerindeki M(3, f3) 
noktası veriliyor. 

Bu noktadan geçen çapın öteki uç noktasının 
koordinatları nedir? 

A) (-3,73) B) (1,-73) C)(1,0) 

D) (73,1) E)(^,l ) 

(1981 -ÖYS) 
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18. y- 1 = 0vey + 5 = 0 doğrularına teğet olan ve 
merkezi y - x + 1 = 0 doğrusu üzerinde bulu- 
nan çemberin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) (x + 2 f + (y + 2) 2 = 9 

B) (x + 2) 2 + (y - 2 ) 2 = 36 
O (x - I) 2 + (y - 2) 2 = 9 

D) (x + I) 2 + (y + 2) 2 = 36 

E) (x + I) 2 + (y + 2) 2 = 9 

(1981 -ÖYS) 



Yukarıdaki şekilde |OA| = |OB| = 4 birim ve 
m(AOB) = 45° dir. 

M, çemberin merkezi olduğuna göre P nokta- 
sının ordinatı nedir? 

A) 2 B) 1 0 2 + 72 

D) 1+72 E) 272 

(1980-ÜSS) 


2. a > 0 koşulu ile (x - a) 2 + y 2 - 9 = 0 çemberinin 
x 2 + (y - 4) 2 - 4 = 0 çemberine teğet olması 
için a ne olmalıdır? 

A) 9 B) 7 04 D) 3 E) 2 

(1 978-ÜSS) 


3. M (-2, 1) merkezli ve 4x - 3y = 4 doğrusuna 
teğet olan çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) x 2 + y 2 + 4x - 2y - 4 = 0 

B) x 2 + y 2 - 4x + 2y + 4 = 0 

C) x 2 + y 2 + 4x - 2y - 2 = 0 

D) x 2 + y 2 + 4x + 2y + 9 = 0 

E) x 2 + y 2 + 4x - 2y + 2 = 0 

(1976-ÜSS) 


4. Merkezi (2, -3) ve Ox eksenine teğet olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) (x - 2 ) 2 + (y + 3) 2 = 4 

B) (x + 2) 2 + (y - 3) 2 = 4 
O (x + 2 f + (y - 3) 2 = 9 

D) (x - 2) 2 + (y + 3) 2 = 9 

E) (x - 2) 2 + (y + 3) 2 = 1 3 

(1974-ÜSS) 

5 . Denklemi x 2 + y 2 -6x + 8y + 16 = 0 olan çem- 
berin C merkezinin koordinatları ve R yarıçapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) C (3 ; - 4), R = 3 

B) C (73 ; - 2), R = 4 
O C (6 ; 8), R = 16 

D) C (8 ; - 6), R = 4 

E) C (- 3 ; 4), R = 16 

(1973-ÜSS) 


6. Denklemleri x 2 + y 2 - x = 0 ve 2x 2 + 2^ + y = 0 
olan çemberlerin kesişme noktalarından 
geçen çember aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 + 2y - x = 0 

B) x 2 + y 2 - 2x + y = 0 

C) x 2 + y 2 + x + y = 0 

D) 3x 2 + 3y 2 - 2x + y = 0 

E) 2x 2 + 2y 2 + x - y = 0 

(1972-ÜSS) 
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7. Denklemi x 2 + y 2 -2x + 4y-11 = 0 olan çem- 
berin merkezinin koordinatları ve yarıçapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) C(1 ; -2), R = 4 

B) C(-1 ; 2), R = /ÎT 

C) C(-2 ; 4), R = /ÎT 

D) C(1 ; 2), R = /ÎT 

E) (-1 ; 2), R = 4 

(1971-ÜSS) 

8. Denklemleri (x - 3) 2 + y 2 = 1 ve x 2 + y 2 = 4 olan 
çemberlerin kuvvet ekseninin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

A) x = 2 B) y = 2 C)2x + y= 1 

D) x = 1 E) x = 4 

(1971-ÜSS) 


9. (x - I) 2 + (y - 2) 2 = 9 çemberine göre, P(1, 5) 
noktasının kuvveti aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) 9 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0 

(1971-ÜSS) 

10. Merkezinin koordinatları C(-4 ; 2) ve alanı 

S = 25ıt olan çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) (x - 4) 2 + (y + 2) 2 + 25 = 0 

B) (x + 4) 2 + (y - 2) 2 - 25 = 0 

C) (x - 5) 2 + (y - 5) 2 = 8 

D) x 2 + 4x + y 2 - 2y - 5 = 0 

E) x 2 - 8x + y 2 + 4y - 5 = 0 

(1970-ÜSS) 


11. x 2 + y 2 = 5 dairesinin y = 2x + n doğrusuna 
teğet olması için n aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır? 

A) ±1 B) ±2 C) ±3 D) ±4‘ E) ±5 

(1967-ÜSS) 

410 


12. Yarıçapı 4 olan ve merkezi y = -x doğrusu 
üzerinde bulunan çemberin denklemlerinden 
biri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x-4) 2 + (y-4) 2 = 16 

B) (x + 4) 2 + (y + 4) 2 = 1 6 

C) (x - 4) 2 + (y + 4) 2 = 4 

D) (x + 4) 2 + (y - 4) 2 = 1 6 

E) (x + 4) 2 + (y - 4) 2 = 4 

(1967-ÜSS) 

13. Üzerindeki (4; 1) noktasından 

x 2 + y 2 -4x + 2y-3 = 0 çemberine çizilen 
teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) 2x + y - 5 = 0 B)x-y-3 = 0 

C) x - 2y - 5 = 0 D)x + y- 6 = 0 

E)x + y- 5 = 0 

(1966-ÜSS) 

14. x 2 + y 2 = 25 dairesinin A(5; 0) noktasındaki 
teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) x - y = 5 B)x + y = 5 C)y-5 = 0 

D) x - 5 = 0 E) x - y = 0 

(1966-ÜSS) 
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LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1. y = x 2 + x- 2vey = -x 2 - x + 1 0 parabollerinin 
kesim noktalarını bulmak için ortak çözüm yapıl- 
dığında; 

x 2 + x - 2 = -x 2 - x + 1 0 
2x 2 + 2x - 1 2 = 0 
x 2 + x - 6 = 0 


x = -3 ve x = 2 bulunur. 
x = -3 için y = (-3) 2 -3-2 = 4 => A(-3, 4) 
x = 2 için y = 2 2 + 2- 2 = 4 => B(2, 4) 

© [AB] çap ve C merkez 

B(2, 4) İSe ’ ° rta n0kta Ö2ellİ - 
ğinden 

C( ~ 3 * 2 , = C^, 4 ) bulunur. 

Merkezi 4 j noktası olan çemberin denklemi 

( x - (^”)) 2 + (y - 4) 2 = r 2 

=‘( x + -|) 2 + ( y - 4 ) 2 = r2 

biçimindedir. Eşitliğin sol tarafı sadece B seçe- 
neğinde bulunduğu için yarıçapı hesaplamaya 
gerek yoktur. 

Yanıt B 




Yarıçapı 3 birim olan çemberlerden bîrinin mer- 
kezi 0(x, y) olursa 

|OM| =4 + 3 



(x - 3) 2 + (y - 4) 2 = 49 denklemi elde edilir. 

Yanıt E 
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Bölüm 2 


Çemberin Analitik İncelemesi 


3 . x 2 + y 2 = r 2 ifadesi merkezi (O, 0) ve yarıçapı r 
olan merkezil bir çemberdir. 

Kesişim noktalarının (x Q , y^ ve (x r y.,) apsisleri 
arasında x Q = -x 1 ilişkisi olduğu için y = mx + n 
doğrusunun x eksenine paralel olması gerektiği 
anlaşılır. 

O hâlde, eğimi sıfırdır, (m = 0) 



Doğru denklemi y = n şeklindedir. 

m = 0 olduğuna göre, (E) seçeneğindeki m.n = 0 
ifadesi her zaman doğrudur. 


ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

1 . x 2 + y 2 - 4 = 0 => x 2 + y 2 = 4 
C.,(0,0) ve r 1 = 2 birimdir. 
x 2 + y 2 - 8x + 6y + 24 = 0 

C 2 (=Y. f) = C 2 f) = C 2 (4. - 3) ve 

/d 2 + E 2 -4F 7(-8) 2 + 6 2 -4.24 

*2 ~~ 2 — 2 — I Di 

Merkezler arası uzaklık 

|C 1 C 2 | = 7(0-4) 2 + (0 + 3) 2 = 5 birim ve 

yarıçaplar toplamı 

r 1 + r 2 = 2 + 1 = 3 birim olduğuna göre, araların- 
daki en kısa uzaklık 5-3 = 2 birim olur. 

Yanıt B 


3 . 



|MB| = |MA| = |MT| = r olsun. 

|MB| = |OA| = r ve |MA| = |AO| olduğu için MOA 
bir ikizkenar dik üçgendir. 

(MO |= -J~2. | MA| 

=>r + 1 = /2.r 
=> 1 = r(/2 - i) 

=>r = -J — = = /2 +1 br dir. 

72-1 1 

1 / 2 + 1 ) 

Yanıt B 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 



Çemberin yarıçapı r ise merkezi M(-r, 0) olur. 
Denklemi ise 
(x-(-r)) 2 + (y-0) 2 = r 2 
(x + r) 2 + y 2 = r 2 

D(-6, 3) noktası çemberin üzerinde olduğu için 
çemberin denklemini sağlar. 
x = -6 ve y = 3 için 
(-6 + r) 2 + 3 2 = r 2 

36 -12r + r 2 + 9 = r 2 => 45 = 12r => r = -^-br olur. 


Yanıt E 


Yanıt B 


4 . (x+2) 2 +(y-1) 2 = 100 çemberinin merkezi 

M(-2,1) ve yarıçapı 10 birimdir. 

Şekilden de anlaşılacağı 
gibi 12 birimlik bir [KL] kiri- 
şinin orta noktası N ise 

|KN|=|NL|=4^ = 6 birim, [MN] X [KL] olduğu 
içinde |MN| = 8 birim olur. 

Orta noktaların geometrik yerinin merkezi 
M(-2,1) ve yarıçapı 8 birim olan çember olduğu 
anlaşılır. 

(x-(-2)) 2 +(y-1) 2 = 8 2 
(x+2) 2 +(y-1) 2 = 64 elde edilir. 

Yanıt A 




[OT] 1 [AT] dir. 

|OT| = ]OK| = 6 br 

|OA| = 9 br ve ]OH| = a br olur. 

OTA dik üçgeninde Öklit teoreminden 
|OT| 2 = |OH| . |OA| 

6 2 = a.9=>a = 4br olur. 

Yanıt C 



|OT| = |OA| = 2/3 br dir. 

|CT| = |CA| = r olur. 

OCT ile OCA eş üçgendir. 

OCT bir 30“ - 60“ - 90“ üçgeni olduğu için 
|OT|=|CT|./3 

=*2/3 =|CT|./3 =• | CT | = r = 2 br olur. 

Yanıt C 


2 . x 2 - 6x + y 2 = 7 
(x - 3) 2 - 9 + y 2 = 7 
(x - 3) 2 + y 2 = 16 = 4 2 Yarıçap = 4 

Çap = 2 . 4 = 8 br dir. 

Yanıt E 


3 . y - x 2 < 0 => y < x 2 eşitsizliği, y = x 2 parabolünün 
alt tarafında kalan bölgeyi; 
x 2 + y 2 - 4 < 0 => x 2 + y 2 < 4 eşitsizliği de mer- 
kezi (0, 0) ve yarıçapı 2 br olan çemberin iç böl- 
gesini ifade eder. 



Yanıt E 
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Çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğetin 
uzunluğu, kuvvetin kareköküne eşittir. 

(x + 2) 2 + (y - 3) 2 - 4 = 0 çemberine A(-6, 0) 

noktasından çizilen teğetin uzunluğu; 

ı/(-6 + 2) 2 +(0-3) 2 -4 =716 + 9-4 =/2T br 



(x + 2) 2 + (y - 3) 2 = 4 çemberinin merkezi C(-2, 3) 
ve yarıçapı 2 br dir. [CT] 1 [AT] olur. 

ATC dik üçgeninde; 



ve Pisagor bağıntısından 
|AC| 2 = |AT| 2 + |CT| 2 
=> 5 2 = [AT| 2 + 2 2 

=> | AT |= /2Î" br olur. 

Yanıt A 


5. 



Çemberin merkezi, 
[AB] kirişini ortalayan 
x = 2 doğrusu üzerin- 
dedir. O halde, merke- 
zin x koordinatı 2 olur. 
x = 2 için 
2.2-y-2=0 
y = 2 


Merkez M(2, 2) olur. 


|MA|=r = V ( 2 - 0) 2 + ( 2 - 0) 2 
= 2/2 br dir. 


2. yol 

Çemberin merkezi 2x - y - 2 = 0 doğrusu üze- 
rinde ise x = a için y = 2a - 2 ve merkez 
M(a, 2a - 2) olur. 

A(0, 0) ve B(4, 0) noktaları da çemberin üzerinde 
olduğu için, 

|MA| = |MB| = r 


/(a-0) 2 +(2a-2-0) 2 = -/(a-4) 2 + (2a-2-0) 2 


=> a 2 + (2a - 2) 2 = (a - 4) 2 + (2a - 2) 2 
=> a 2 = a 2 - 8a + 1 6 => 8a = 1 6 => a = 2 dir. 


r = | MA |= •/ a 2 +(2a - 2) 2 
= ■/ 2 2 +( 2.2 - 2) 2 


= V4 + 4 


= 2/2 br olur. 


Yanıt D 


6. 0(0, 0) dan 3 br uzaklıktaki noktalar kümesi 

(x - O) 2 + (y - O) 2 = 3 2 
x 2 + y 2 = 9, 

0(0, 0) dan 4 br uzaklıktaki noktaların kümesi ise 
(x - 0) 2 + (y - O) 2 = 4 2 
x 2 + y 2 = 1 6 dır. 

3 ve 4 birim arasında bulunan noktaların kümesi 
ise 

9 < x 2 + y 2 < 1 6 olur. 

Yanıt C 
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YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 2 


Çemberin Analitik İncelemesi 


7. I. vol 

(x - 2) 2 + (y - 3) 2 = 2 çemberine A(3, 2) noktasın- 
dan çizilen teğetin denklemi; 

( x — 2) . (x - 2) + (y - 3) . (y - 3) = 2 

y ^ 2 } ^ (3 — 2) ' ( x ~ 2) + (2 - 3) . (y - 3) = 2 

x-2-y+3=2 
x - y = 1 
y = x- 1 

I I. vol olur - 

- d M3. 2) 

( r=/2 \ 

V M(2,3) 


9 . (x - 3) 2 + (y - a < => M(3, 5), r = 2 dir. 

y 2 = 0 

! y 2 = 4 = 2 2 -• 

^yarıçapı r = 2 .(7,2) 



Noktan» — fibere en yakın uzaklığı, 
|KL| = \,-|LM| 

= k 7 - 3) 2 + (2 - 5) 2 - 2 
= 5-2 
= 3 br dir. 


Yanıt D 


(x - 2) 2 + (y 


2 çemberinde merkez 


M(2, 3) ve yarıçap r = 42 br. dir. 

M ve A noktalarından geçen doğrunun eğimi 

m MA = frf = ~ 1 dir - 

[MA] ± d olduğu için 


m MA ' m d “ -1 


-1.m d = -1 


m d = 1 olur. 


A(3, 2) ve m d = 1 ise d doğrusunun denklemi; 
y - 2 = 1 . (x - 3) 
y = x - 1 olur. 


Yanıt C 


[MT| = |MS|, 
|OT| = |OS| ve 


ıK-y 


v 

m (OTM) = (OSM) = 90° 

( v 

y r 2 =k \ 

s 

olduğu için 

\ Mı(O.k) 

A M 2 (4,0) J 


3 , / V OTM s OSM dir. 

Mo-j OTM bir 30° - 60° - 90° 

0 ( 0 , 0 ) \[3 K * üçgeni ve |OT| = 3 br 

olduğuna göre 

| OT | = | TM | . f3 
=> 3 = |TM | ./3 
=> |TM |= /3 br dir. 

O hâlde M noktasının koordinatları (/3, 3) ve 
| MT |= r = J3 olduğuna göre, çemberin denklemi 
(x-/3) 2 + (y-3) 2 =(/3) 2 
x 2 -2-/3x + 3 + y 2 -6y + 9 = 3 
x 2 + y 2 - 2 f3 x - 6y + 9 = 0 olur. 

Yanıt C 


x 2 + (y - k) 2 = 4 => M^O, k), r 1 = 2 
(x - 4) 2 + y 2 = k 2 => M 2 (4, 0), r 2 = k olur. 
Merkezler arasındaki uzaklık, yarıçapların topla- 
mına eşit olmalıdır. 


|M 1 M 2 | = r 1 +r 2 

•/(0-4) 2 +(k-0) 2 =2 + k 
/16 + k 2 = 2 + k 
16 + k 2 = 4 + 4k + k 2 
12 = 4k 

3 = k olmal>d>r. 


Yanıt D 
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YGS - LYS - GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 2 


Çemberin Analitik İncelemesi 


15. (x - I) 2 + (y - 3) 2 = 16 çemberinin merkezi 
M(1 , 3) ve yarıçapı r = 4 br dir. 

^• + ^=1 =*4x + 3y-48 = 0 
(4) (3) 

M(1 , 3) noktasının 4x + 3y - 48 = 0 doğrusuna 
uzaklığı 


14.1+3.3-481 35 


: 7 br dir. 


Şekilden anlaşılacağı gibi 

/ çember ile doğru arasındaki 
en kısa uzaklık 
|AB| = |MB| - |MA| 

= 7-4 
= 3 br olur. 

Yanıt A 


17. x 2 + y 2 -4x = 0 
(x - 2) 2 - 4 + y 2 = 0 

(x - 2) 2 + y 2 = 4 = 2 2 => Çemberin merkezi 
C(2, 0) ve yarıçapı r = 2 br olur. 


M(3,<t3)l— l — • # — 4 N(a,b) 

\ C(2,0) / 


Oran-orantı yardımıyla 

43 azalmış 


ı/3 azalır 


2-1,0-ı<3) 


1 azalmış 1 e 

N(1, — /3) noktası elde edilir. 


Yanıt B 


16 . I. vol 

x = 2 ve x 2 + y 2 - 2y + m = 0 
denklemlerinin ortak çözümünde 
A = 0 olmalıdır. 
x = 2 için 

2 2 + y 2 - 2y + m = 0 
=>y 2 -2y+m + 4 = 0 
A = b 2 - 4ac 
0 = (-2) 2 - 4.1 .(m + 4) 

4m =-12 
m = -3 bulunur. 


x 2 + y 2 


2y + m = 0 çemberinin merkezi 


dir. Denklemden 


0, E = -2, F = m dir. 
-f, Z ^)= M (°, 1 ) dir. 


y‘ 



1 

“ J 


y 

2 





Çember, x = 2 doğru- 
suna teğet olacaksa, 
(2, 1) noktasından 
geçmelidir. 
x = 2 ve y = 1 için 
2 2 +1 2 - 2 . 1 + m = 0 
m = -3 bulunur. 

Yanıt B 



y-x+1 =0 
-oy= 1 


Çember, y = 1 ve y = -5 doğrularına teğet oldu- 
ğu için çapı 1 - (-5) = 6 br dir. 

g 

O hâlde, yarıçapı r = — = 3 br olur, 
y = 1 doğrusunun 3 br altında ya da y = -5 doğ- 
rusunun 3 br üstünde y = -2 doğrusu olduğu için 
çemberin merkezi y = -2 doğrusu vey-x + 1 = 0 
doğrusu üzerindedir, 
y = -2 için -2-x + 1 = 0 =+ x = -1 olur. 

Merkez M(-1 , -2) olur. 

Çemberin denklemi, 

(x - (-1)) 2 + (y - (-2)) 2 = r 2 = 3 2 
=+> (x + I) 2 + (y + 2) 2 = 9 olur. 

Yanıt E 
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Çemberin Analitik İncelemesi 


Bölüm 2 



YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


Bölüm 2 


Çemberin Analitik İncelemesi 


- 2 / x 2 + y 2 - x = 0 1 -2x 2 - 2y 2 + 2x = 0 

2x g + 2y 2 + y = Oj + 2x 2 + 2y 2 + y = 0 

y + 2x = 0=>y = -2x 

y = -2x için x 2 + y 2 - x = 0 

x 2 + (-2x) 2 - x = 0 

5x 2 - x = 0 => x(5x - 1) = 0 

x = 0 veya x = \ tir. 
x = 0 için y = -2 . 0 = 0 

x=l için y = -2.1 = ^ 

Çemberlerin kesiştikleri noktalar (0, 0) ve 
noktalarıdır. Sadece 2 noktası bilinen 
bir çemberin denklemi bulunamayacağı için bu 
noktaları seçeneklerdeki çember denklemlerin- 
de denemek gerekir. 

Bu noktalar, C seçeneğindeki x 2 +y 2 + x + y = 0 
çemberini sağladığı için doğru cevap (C) dir. 

Yanıt C 


7 . x 2 + y 2 - 2x + 4y - 1 1 = 0 

x 2 - 2x + 1 + y 2 + 4y + 4 - 1 6 = 0 

V v > ' ‘ 

(x - 1 ) 2 + (y + 2) 2 - 1 6 = 0 

(x - I) 2 + (y + 2) 2 = 4 çemberinin merkezi 

C(1 , -2) ve yarıçapı R = 4 birimdir. 


10 . Çemberin alanı 25ıt ise yarıçapı 
25u = x . r 2 
r = 5 birimdir. 

Merkezi C(-4, 2) ve yarıçapı r = 5 birim olan 

çemberin denklemi 

(x + 4) 2 + (y — 2) 2 = 25 olur. 


Yanıt B 


11 . x 2 + y 2 = 5 çemberinin merkezi (0,0) ve yançap 
f5 br dir. 

> y=2x+n 2x-y+n=0 



Noktanın doğruya olan uzaklığı bağıntısından 
^ = | 2.0-0 + n [^ y ğ = Jn[ 

■/ 2 2 + (-1 ) 2 S 5 

=+|n| = 5=>n = + 5 olur. 

Yanıt E 


Yanıt A 


8. (x - 3) 2 + y 2 = 1 ve x 2 + y 2 = 4 çemberlerinin 
kuvvet ekseninin denklemini bulmak için ortak 
çözüm yapılmalıdır. 

(x - 3) 2 + y 2 = 1 =* x 2 + y 2 - 6x + 9 = 1 


•4-6x + 9 = 1 => x = 2 olur. 


Yanıt A 


9 . (x - 1 ) 2 + (y - 2) 2 = 9 ise 

F(x, y) = (x - I) 2 + (y - 2) 2 - 9 çemberinin 
P(1 , 5) noktasına göre kuvveti 
F(1 , 5) = (1 - 1 ) 2 + (5 - 2) 2 - 9 
=0+9-9 


= 0 dır. 

Yani, P noktası çemberin üzerindedir. 


12 . Seçenekler incelenirse 

A) (x - 4) 2 + (y - 4) 2 = 16 çemberinin merkezi 
olan M(4, 4) noktası y = -x doğrusunu sağ- 
lamaz. 

B) (x + 4) 2 + (y + 4) 2 = 16 çemberinin merkezi 
M(-4, -4) noktası da y = -x doğrusunu sağ- 


C) (x - 4) 2 + (y - 4) 2 


Merkez noktası 


M(4, 4), y = -x doğrusunu sağlamaz. 

D) (x + 4) 2 + (y - 4) 2 = 16 => M(-4, 4) noktası, 
y = -x doğrusunu sağlar ve yarıçapı da r = 4 


E) (x + 4) 2 + (y - 4) 2 


M(-4, 4) noktası 


Yanıt E 


y = -x doğrusunu sağlar ancak yarıçapı r = 2 


Yanıt D 


YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


9 




Çemberin Analitik İncelemesi 


Bölüm 2 


13 . x 2 + y 2 - 4x + 2y - 3 = 
(x - 2) 2 + (y + I) 2 
M(2, -1) dir. 


O 


8 çemberinin merkezi 



d 1 _L d 2 olduğu için eğimlerinin çarpımı -1 olur. 

d 1 doğrusunun eğimi 

- 1-1 _ -2 
2-4 -2 


m 


1 


m, . m n 


-1 


1 . m 2 = -1 =t> m 2 = -1 dir. 
d 2 doğrusunun denklemi 
K(4, 1 ) 1 

Uy-1=_1.(x-4) 

m 2 — 1 

^ J y = -x + 5 

x + y - 5 = 0 olur. 


Yanıt E 


14 . x 2 + y 2 = 25 çemberinin merkezi 0(0, 0) ve yarı- 
çapı r = 5 br dir. 



A noktasından çizilen teğet doğrusunun denkle- 
mi x = 5 =*> x - 5 = 0 dır. 


Yanıt D 





00 



A. Vektörlerin Geometrik İncelemesi 

B. Vektörlerin Analitik İncelemesi 

C. Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 



Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM’ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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Vektörler 


Bölüm 3 



d XB+XC 



BC üzerinde bir X noktası alındığında XB + XC 
vektörü de [BC] kenarı üzerinde olur. 

Oluşan bu vektörle XA vektörünün toplam vek- 
törünün bitiş noktası olan Y de her zaman [BC] 
ye paralel olan d doğrusu üzerinde olur. 

Yanıt B 




MA = MO + OA 
+ MB = MO + OB 

MA+MB = 2MÖ + ÖA+ÖB 

__ __ __ 0 
MA + MB = 2MO bulunur. 


Yanıt B 


= — GA — GB — GC + 0 
= -( G A + GB + GC) 

= -0 
= 0 olur. 

Yanıt B 


424 
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Bölüm 3 


Vektörler 



Şekildeki v vektörünün boyu 3 birim olduğu- 
na göre, (u, v) iç çarpımının değeri kaçtır? 

A) 2/3 B) 373 C) 473 

D) 275 E) 375 

(2012-LYS1) 


2. Dik koordinat düzleminde A(0, 6), B(-2, 3) ve 
C(4, 0) noktaları veriliyor. 

Buna göre, AB vektörü ile aynı yönde ve AC 
vektörüyle eşit uzunlukta olan vektörün yer 
vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (-4, -6) B) (-4, -3) C) (-2, -3) 

D) (2, -3) E) (6, -4) 

(2012-LYS1) 


3. AB = (4, -2,1) 

AC = (1,5, 2) 

olduğuna göre, BC vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (-3, 7,1) B) (-1,7,1) 

C) (1,-3, 3) D) (1,3,3) 

E) (7, 3, 3) 

(2011-LYS1) 


4. D c 

ABCD bir kare 
|AB| = 2 birim 

A 2 B 

Yukarıdaki şekle göre, < AB, AD + DC > iç 
çarpımının değeri kaçtır? 

A) 2 B) 4 C) 272 

D) 372 E) 472 

(2010-LYS1) 

5. Uzayda A(-2, 3, 1) ve B (4, 1 , 2) noktaları ile 
u = (5, -3, 7) vektörü veriliyor. 

Buna göre, w = AB - u vektörü aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) w = (1,-1, -3) B) w = (1,1, -6) 

C) w = (5,1, 10) D) w = (7,2, -3) 

E) w = (8,1,10) 

(2010-LYS1) 



1 . R 3 te x = (1 , 1 , 1) ve y = (4, a - 3, 3) vektörleri 
veriliyor. 

a e R ve x“. y*= 9 olduğuna göre, y*. y* iç 
(skaler) çarpımı kaçtır? 

A) 10 B) 19 C) 20 D) 29 E) 30 

(1 998-ÖYS) 

2. A = [4,6, 1],B = [2,-4, 1],C = [3,2,1] 
vektörleri veriliyor. 

A ve B vektörlerine dik olan ve X . C = -1 
koşulunu sağlayan X vektörü aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) [-1,0,2] B) [1 , 0, -4] C)[0, 1,-3] 

D) [-3, 2, 4] E) [0, 0, -1] 

(1997-ÖYS) 
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Vektörler 


Bölüm 3 



|BC[ = 6 cm 
|CD| = 6 cm 
|DD'| = 3 cm 

Şekildeki dikdörtgenler prizmasının boyutları 
6 cm, 6 cm ve 3 cm dir. 

Bu prizmanın [AC 1 ] ve [BD 1 ] cisim köşegenleri 
arasındaki dar açının kosinüsü kaçtır? 

B >f c °)f E)| 

(1997-ÖYS) 


4. A = (2, -2) ve B = (/3, 1 ) vektörleri arasındaki 
açı kaç derecedir? 

A) 90 B) 75 C) 60 D) 45 E) 30 

(1 996-ÖYS) 


5. 



D e [AB] 

|BC| = 12 birim 
|BD| = 4 birim 

Şekildeki ABC 
eşkenar üçgenin- 
de CB . CD çarpı- 
mı kaçtır? 


A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120 

(1 996-ÖYS) 


6 . Eksenler üzerinde aj ve e^ birim vektörleri alın- 
mıştır. 

e 1 birim vektörü başlangıç noktası etrafında 
pozitif yönde a kadar döndürülürse, elde 
edilen v vektörü aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) e^osa + e 2 sina B) i^sina + i^cosa 
C) e^ina - e 2 sina D) i^cosa - I^sina 
E) -e-jSİna + e 2 cosa 

(1 995-ÖYS) 



Birim küpün bir köşesinden diğer iki köşe- 
sine şekildeki gibi uzanan iki vektörün iç 
çarpımı kaçtır? 


8 . 


A) 2 B) 3 C)| D) 2/2 E) 3/3 

(1 993-ÖYS) 

u = [a, 2 ] ve v = [ 2 , a] vektörleri arasındaki açı 

60° ise a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 0 B) 4 + 2/3 C)2+2/3 


d )2 + /13 E)4 + /Î3 


(1992-ÖYS) 



A) 6 B) 8 C) 


Yandaki şekilde 
denklemi 2x + y = 6 
olan doğru x- ekse- 
nini K de, y- eksenini 
L de kesmektedir. 

|KA| = [AB| = |BL| 
olduğuna göre, OA 
ve OB vektörlerinin 
OA . OB skaier (iç) 
çarpımı kaçtır? 

D) 12 E) 16 

(1991 -ÖYS) 
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Vektörler 



|AB| = 4 birim 
[AC| = 3 birim 
|CD| = [DB| 

Yukarıdaki verilere göre, AD ve DC vektörle' 
rinin AD . DC skaier çarpımı kaçtır? 

A) 0 B)-| C)-|- D) E) -12 


(1 990-ÖYS) 


13. Dik koordinat sisteminde, V = |-|-,t 2 +1 j yer 
vektöründe t değiştikçe uç noktasının çizdiği 
eğrinin denklemi nedir? 

A) xy = 1 B) y = x 2 - 1 C) y = x 2 + 1 

D) y = — ğ - 1 E)y = 4+1 

(1989-ÖYS) 

1 4. A = (3, 4) vektörünün y = x doğrusu üzerinde 
ki izdüşümünün uzunluğu kaç birimdir? 

A) 3/2 B) 4/2 C)-f 

D) 7/2 E) -J= 

(1988-ÖYS) 




D C 

ABCD bir dikdörtgen 
|AB[ = 4 birim 
|BC| = 3 birim 

Yukarıdaki bilgilere göre, BD . (AB + BC) işle- 
minin sonucu kaçtır? 

A) -25 B)-9 C) -7 D) 9 E) 25 

(1989-ÖYS) 


15. V_| = [3, 4], V 2 = [6, 8] vektörleri veriliyor. 

Aşağıdakilerden hangisi V 1 ve V 2 nin doğru- 
sal kombinasyonu değildir? 

A) [12, 16] B)[9, 12] C) [1 , 2] 

D) [-6, -8] E) [-3, -4] 

(1988-ÖYS) 


1 6. Sıfırdan farklı u ve v gibi iki vektörün toplam- 
larıyla farkları birbirine dikse aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) |u-vf=1 B) i lj} = 1 C) | vf = 1 

D)|u + vf=1 E) |u] = |vf 

(1987-ÖYS) 


12. V 1 = (a, 2), V 2 = (-3, 7) vektörleri doğrusal 
bağımlı olduğuna göre, a kaçtır? 

A)-| B)-f C)-i D)-f mf 

(1989-ÖYS) 


17. V 1 = (3, 4), M 2 = (12, 5) vektörleri arasındaki açıyı 
ortalayan bir vektör V = (1 , a) olduğuna göre a 
kaç olabilir? 

A)f B )l C)f □) — E)f 

(1986-ÖYS) 
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Vektörler 


Bölüm 3 


Yandaki ABC 

üçgeninde 

mÂ = 90° 

|AB| = 3 cm, 

|AC| = 4 cm, 

C 12 
|AD| = -£ cm 

ve AD _L BC 

dir. 

Buna göre AB . (AD +AC) skaler çarpımı 
kaçtır? 



Al ^ 44 p\ 96 
A) 25 B) 25 


C > 1 ^ f 


(1985-ÖYS) 


19. 7,7, c vektörleri 7= 7+ 7, tT_L c*ve |a| = 2|c| 
koşullarını taşıdığına göre, cos(a^ 7) kaçtır? 


USS SORULARI 

1. a, b, c vektörleri için; 

a . (b - c) = 0, a = 2b ve |c| = 2|b| olduğuna 
göre, 7 ve 7 vektörleri arasındaki açı kaç 
derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 120 E) 150 

(1980-ÜSS) 

2. R 3 uzayında herhangi bir 7= (x v x 2 , Xg), 
b = (x, y, z), cT= (m, m, m) vektörler ile; 

(x + y + z=1)veb > J. (i*- cj olacak şekilde veri- 
liyor. 

Buna göre 7 , b* skaler (iç) çarpımının değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) m B)m-1 C)^ D) 0 E) 2m - 1 


(1983-ÖYS) 


(1979-ÜSS) 


a Yandaki şekilde ABC, bir 

A eşkenar üçgendir. 

|AB| = 6, 

|AE|=4, |AF| = 2 olduğu- 
na göre, 

(AE+AF).AC skaler çar- 

c 

piminin değeri nedir? 

A) B) 24 C) 12 D)1 E) 0 

(1982-ÖYS) 


21. A(1,2), B(-1, 3) ve C(0, 1) noktaları için 
(AB + BC). BC 
iç (skaler) çarpımı kaçtır? 

A) -2 B )-1 C) 1 D) 2 E) 3 

(2009 - ÖSS Mat2) 


3. V n = (0, -3, 1), V 2 = (1 , 2, b), ve V 3 = (a, 0, -2) 
vektörleri doğrusal bağımlı iseler a ile b arasın- 
da nasıl bir bağıntı vardır? 

A) 3ab + 2a + 6 = 0 

B) -3ab + 2a + 6 = 0 

C) 3ab - 2a + 6 = 0 

D) 3ab + 2a - 6 = 0 

E) -3ab - 2a + 6 = 0 

(1978-ÜSS) 

4. A, B, C ve D uzayın farklı noktaları ise, 

AB . BD + BC . BD = 0 önermesi aşağıdaki- 
lerden hangisini gerektirir? ((.) işlemi, skaler 
çarpımı (iç çarpımı) göstermektedir.) 

A) ÂC//BD 

B) AC 1 BD 

C) AB .+ BC = BD= O* 

D) AD + BD = 7 

E) BD = 7 


(1977-ÜSS) 
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Vektörler 


5. A = (x,2,0), B = (1 ,y,0) ve C = (-2,0,x + y) vek- 
törleri doğrusal bağımlı ise, x ile y arasındaki 
bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x+y) . (x.y+2) = 0 

B) (x-y) . (x.y+2) = 0 

C) (x+y) . (x.y-2) = 0 

D) (x-y) . (x.y-2) = 0 

E) x 2 - y 2 = 0 

(1 975-ÜSS) 


9. 3x - 2y - 5, 4x + 6y = 13 denklem sistemi bir 
vektörel denklem halinde yazılırsa aşağıdaki- 
lerden hangisi elde edilir? 

f4] [5 1 [41 [21 [ 5 1 


5 

4 


B) x 


+y 

13 j 

3 


[21 [131 

[31 


= D) x 


+y 

.6 1.5 J 

4 



-41 r-6 

E) X +y 
3 2 


(1 972-ÜSS) 


6. A, B, C üç vektör olsun. 

Aşağıdakilerden hangisi bir totoloji değildir? 

A) A . (B + C) = A . B + A . C 

B) A . B = B . A 

C) A + B = B+ A 

D) B = C=>A.B = A.C 

E) A.B = A.C=>B = C 

(1974-ÜSS) 


10. 4x - 3y + 2 = 0 doğrusu ile 2/2x - y + 1 = 0 
doğrularının arasındaki açının kosinüsü aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


3-8/2 


3 + 8/2 


(1 972-ÜSS) 


A = [2, -4], B = [8, -6] vektörleri veriliyor. 
xA + yB = [-4, -2] eşitliğini sağlayan x, y 
değerleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1,-2 B) 1, 1 C) 2, -1 

D) 2, 1 E) 2, 2 

(1974-ÜSS) 


8 . Eş birimli dik koordinat sistemine göre yönlen- 
miş düzlemde 

u = | 3 jv = | j vektörleri veriliyor. 

Bu iki vektörün dik olması için a ne olmalı- 
dır? 

A) -1 B) 3 C) 2 D) 1 E) -9 

(1973-ÜSS) 


11. x = /3i + j vektörünün x ekseni ile yaptığı 
açı kaç derecedir? 

A) 120 B) 90 C) 60 D)45 E) 30 

(1 972-ÜSS) 


12. x = 2i+3jvey = 6i + aj vektörleri birbirine 
dik olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 

A) 9 B) 6 C) -4 D) -9 E) 5 

(1 972-ÜSS) 


[6 1 [31 

1 3. ve İkililerine eşlenen serbest vektor- 
-2J [x. 

lerin birbirine dik olması için x aşağıdakiier- 

den hangisine eşit olmalıdır? 

A) 9 B)4 C) -6 D) -9 E) 2 

(1971-ÜSS) 
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Bölüm 3 


14. 3x + 2y - 1 =0 doğrusunun doğrultman vek- 
törü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2A + 3j* B)3Î+2j' C)-37+2j* 

D) -27+ 3j* E) 37-2]* 

(1971-ÜSS) 


15. v = 3 i - 4 j vektörünün boyu kaç birimdir? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 

(1970-ÜSS) 


16. x = i, y = -4 i + 5 j vektörleri verildiğine göre 
bu vektörlerin skaler çarpımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 4 B)1 C)-1 D) -4 E) Hiçbiri 

(1970-ÜSS) 



LYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


ABC üçgeninde 

|AB|=||u|| = /(^)W 
= 5br, 

= 2/5 br, 
|AB| 2 = |AC| 2 + |BC| 2 
5 2 = (2-/5) 2 + 1 BC | 2 
|BC| = J5 br bulunur. 



(u, v) = || u || . || v || .( 


= 3/5 elde edilir. 


Yanıt E 


2. A(0, 6), B(-2, 3) ve C(4, 0) için 

Âİ = B - A = (-2, 3) - (0, 6) = (-2, -3), 
ÂC = C - A = (4, 0) - (0, 6) = (4, -6) dır. 


CEVAPLAR 


LYS 


1. E 

2. A 

3.A 

4. B 

5.B 


ÖYS 

1. D 

2. B 

3. C 

4. B 

5. E 

6. A 

7. A 

8. B 

9. C 

10. D 

11. C 

12. D 

13. E 

19. D 

14. E 

20. B 

15. C 

21 .C 

16. E 

17. B 

18. A 

üss 

1. c 

2. A 

3. A 

4. B 

5. C 

6. E 

7. C 

13. A 

8. D 

14. D 

9. D 

15. A 

10. C 

16. D 

11. E 

12. C 
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İstenilen vektör AB ile aynı yönde olacağı için 
koordinatları AB nin koordinatlarının pozitif bir 
reel sayı katı olmalıdır. 

A seçeneğindeki (-4, -6) vektörü, (-2, -3) vek- 
törünün 2 katı ve C seçeneğindeki (-2, -3) vek- 
törüde 1 katıdır. Diğer seçeneklerdeki vektörler 
AB nin katı olmadığı için elenir. 

Aynı zamanda AC ile eşit uzunlukta olacağı için 

|| (-4, -6) 1 1 = /Î6 + 36 = 2 /Î3 br 

|| AC 1 1 = •/İ6 + 36 =2VT3 br 

olduğu için (-4, -6) vektörü istenilen koşulları 
sağlar. 

Yanıt A 

YGS - LYS o GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 
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Vektörler 



ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 

1. 37= (1,1,1), ?= (4, a -3, 3) ve 
>7. y*= 9 ise 
(1, 1 , 1) .(4, a - 3, 3) = 9 
4+a-3+3=9 

a = 5 olur. 

a = 5 için y*= (4, 2, 3) ve 
y7 y*= (4, 2, 3) . (4, 2, 3) 

=16+4+9 


= 29 olur. 


Yanıt D 


2. A=J4,6, 1), B = (2,-4, 1), C = (3, 2, 1) 

ve X = (a, b, c) olsun. 

X _L A ise X . A = 0 

(a, b, c) . (4, 6, 1) = 0 
4a + 6b + c = 0 (*) 

X ± B ise X . B = 0 
(a, b, c) . (2, -4, -7) = 0 

2a - 4b + = 0 (”) 

X . C = -1 ise (a, b, c) . (3, 2, 1) = -1 

3a + 2b + c = -1 (*** 
(*) ve (**) denklemlerinden 


4a + 6b + c = 01 
-2/2a-4b + #=0 


4a+6b + c = 0 
-4a + 8b-c = 0 


b = 0 için 

(*) denklemi; 4a + c = 0 
(***) denklemi; _3a + c = -1 


a = 1 için 4.1 + c = 0=*>c = -4 olur. 
X = (a, b, c) = (1 , 0, -4) tür. 


Yanıt B 
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Vektörler 


Bölüm 3 


Bölüm 3 


Vektörler 


/ 

A(0,0,0) 

C (6 


B I-' 

/ ( 6 , 0 , 0 ) 


i / 6 

C(6,6,0) 


D'(0,6,3) 


D(0,6,0 ) 

y 


Prizmanın köşe koordinatları yazılıp AC' ve BD' 
vektörleri hesaplanırsa; 

AC' = C' - A = (6, 6, 3) - (0, 0, 0) = (6, 6, 3) 

BD' = D' - B = (0, 6, 3) - (6, 0, 0) = (-6, 6, 3) 

AC' . BD' = | AC'| . | BD'| . cos( AC', BD - ) 

=» ( 6 , 6 , 3 ). (- 6 , 6 , 3 ) 

= /6 2 + 6 2 + 3 2 7(-6) 2 + 6 2 + 3 2 .cos0 
=> —36 + 36 + 9 = •! 81 . i / 81 . cos 6 
=*9 = 81.cos0 
=> cos0 = -1 olur. 

Yanıt C 



B 2 E 10 


[DE] J. [BC] çizilirse 

DEB 30° - 60° - 90° üçgeninde 

IBEl-JŞl-f-2 br 

ve |EC| = 12 - 2 = 10brdir. 

CB . CD = | CB| . | CD| . cos(BCD) 
= 12 . x . cosa 

= 12.x.— 
x 

= 12.10 
= 120 olur. 


Yanıt E 


4. A = (2, -2) ve B = (/3 , 1) ise 




1 

_b=(®;i) 



-2 

\B İ3 |2 


^A(2,-2) 


tan a = -==■ => a = 30° 

/3 

tan0 = | = 1 => 0 = 45° 

A ve B vektörleri arasındaki açı 
30° + 45° = 75 dir. 



(1,0) ve e 2 = (( 


■y 

(0,1)- 

rfV 


1 / 

/ ' Q t 


eî-(1.0) 


Vfcosa, sina) 
i Isina 


e t vektörü a kadar döndürülürse v vektörünün 
koordinatları sağdaki şekilde olduğu gibi 
(cosa, sina) olur. 
v"= (cosa, sina) 

= (cosa, 0) + (0, sina) 

= cos. (1,0) + sina. (0, 1) 


e 1 . cosa + e 2 . sına 


vektörü oluşur. 


Yanıt B 


Yanıt A 


1 / G 

a Na/ ı 

A 1 B 

|DB |= /2 br dir. (Yüzey köşegeni) 
| DG |= /3 br dir. (Cisim köşegeni) 
Sö 

[DB] X [BG] ve Cos0 = -j= tür. 


DB.DG = | DB | . | DG | .Cos0 

= /2./3.-^ 

/3 


=/ 2./2 

= 2 olur. 


Yanıt A 





L 

m 4 

Aç 

n 2 



İ^pT h+\ K f. 

0 

' 1 ' 2 ' 3\ 


C D \ 


2x + y = 6 

x=0 için y = 6 ==> L(0, 6) 
y=0 için x = 3 =+ K(3, 0) 
[BM] II [AN] // [KO] 
çizilirse 

-x |LB|=|BA|=|AK| olduğu 
için 


|LM| = |MN| = |NO| = 2 br olur. 
N(0, 2) ve M(0, 4) tür. 

Ayrıca, 

[DA] // [CB] // [OL] çizilirse 
|OC| = |CD| = |DK| = 1 br olur. 
C(1 , 0) ve D(2, 0) dır. 

O halde, A(2, 2) ve B(1,4)tür. 
OA = (2, 2), OB = (1 ,4) ise 
OA . OB = (2, 2) . (1 , 4) 

=2 . 1 +2.4 
= 10 olur. 


Yanıt C 


8. lT= [a, 2], \T= [2, a] ve 
cos (u, vj = 60° ise 
lT. \T= |ü| . | vf . cos60° 

=»(a,2).(2,a) = /a 2 + 2 2 .v / 2 2 + a 2 .-l 

=, 2a + 2a = ^l 

=+ 8a = a 2 + 4 

=+a 2 -8a + 4 = 0=> katsayılar 

a = 1, b = -8, c = 4 
A = (-8) 2 -4.1.4 
= 64-16 = 48 dir. 

_ -b + /a _ -(-8) + /48 


aı -2- 2a “ 2.1 

= ~b+ 2 4/ 3 =4+2/3 

a 1 =4 + 2/3 veya a 2 = 4-2/3 olur. Seçenek- 
lerde 4 + 2/3 verilmiştir. 

Yanıt B 
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11. 1. vol 



b m(DBC) = a ve 

m(DBA) = 0 olsun. 
3 

|BD| = 5 br dir. 


BD . (AB + BC) = BD . AB + BD . BC 


= -BD . BA + |BD| . |BC| . cosa 
= — |BD| . |BA| . Cos0 + 5 . 3 . -f 

O 

= -5.4.4 + 9 

o 

= -1 6 + 9 = -7 olur. 


D noktası orijin olacak şekilde verilen dikdörtgen 

koordinat düzlemine taşınırsa 

□(0, 0), C(4, 0), A(0, 3) ve B(4, 3) bulunur. 

BD = D - B = (0, 0) - (4, 3) = (-4, -3) ve 
AB + BC = AC = C - A = (4, 0) - (0, 3 ) = (4, -3) olur. 
BD . (Âl + İC) = (-4, -3) . (4, -3) 

= -16 + 9 


= -7 elde edilir. 


Yanıt C 


12 . İki vektör doğrusal bağımlı ise x koordinatlarının 
oranı, y koordinatlarının oranına eşit olur. Yani, 
vektörler paraleldir. 

V 1 = (a, 2) ve V 2 = (-3, 7) vektörleri doğrusal 
bağımlı ise 

a 2 „ . -6 , 


^g=y=>7a = -6=>a = — olur. 


Yanıt D 


13 - V = (|, t 2 + l) = (x,y) 


ise x = 4 => t = — 
t x 


y = t 2 + 1 =(^) 2 + 1 


=> y = — 5-+ 1 olur. 
x 


Yanıt E 
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Vektörler 


“y y = x doğrusu üzerinde bir 

~ ?r y=x B = (4, 4) vektörü alınırsa, 

4 1 b=( 4, 4 ) A nın y = x doğusu üzerin- 

/A c j deki dik izdüşümü ile, 

r i i B = (4. 4) vektörü üzerin- 

~7 3 5 — >x ' 

/ deki dik izdüşümü aynı 

olur. 

İzdüşüm vektörü C olsun. 

C vektörünün uzunluğu 
1 q ı_ A.I (3, 4). (4, 4) 3.4 + 4.4 

[İl vV + 4 2 4/2 


V,=(3.4) 


br bulunur. 



Yanıt E 


V 2 =(12,5) 


V . V 1 = |V| . |VJ . cosa => cosa = 

V . V 2 = |V| . | V 2 | . cosa => cosa = 

v.vT V.N/t 

=>— =?- = — =r- olur. 

iv I . I V 1 1 |V|.|V 2 | 

(1,a).(3,4) (1 , a). (12, 5) 


İVUVh 


|V|.|V 2 


1 5. Bir v” = (a, b) vektörü, vj = (3, 4) ve \y = (6, 8) 
vektörlerinin doğrusal kombinasyonu ise k ve 7 
sayılarından en az biri sıfırdan farklı olmak üzere 

v*= k . \| + 7 . olmalıdır. 

(a, b) = k. (3, 4) + 7 . (6, 8) 

= (3k, 4k) + (67, 87) 

= (3k + 67, 4k + 87) 
a = 3k + 67 = 3 (k + 27) 
b = 4k + 87 = 4(k + 27) 
ve k + 27 = t e R olmak üzere 
a = 3t, b = 4t => v*= (3t, 4t) olmalıdır. 

A, B, D, E seçeneklerindeki vektörlerin koordi- 
natları 3 ve 4 ün katıdır. C seçeneğindeki (1 , 2) 
vektörü bu şartı sağlamadığı için v^ ve v^ vek- 
törlerinin lineer kombinasyonu değildir. 

Yanıt C 


16. (u%- vJ_L (u*- vj ise 
(lT+ vj. (İT- vj= 0 dır. 
lT. lT- \T. \T= 0 


I uf - \W = 0 

| ut = | vf olur. 


1 .3 + a,4 1.12 + a.5 

5 13 

3 + 4a 12 + 5a 
^ 5 ~ 13 

> 60 + 25a = 39 + 52a 
=>21 = 27a 
^a = |İ = | 0,u r. 



Yanıt B 


m(BAD) = a olsun. 

ÂB . (AD + ÂC) = AB . AD + ÂB . ÂC 
= I ABI . I ADİ . cosa + | AB| . | AC| . cos90° 


= 3.-^.-§- + 3.4.0 

O o 

12 12 . „ 


Yanıt E 


Yanıt A 
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3. Lineer (doğrusal) bağımlı vektörlerin bileşenleri- 
nin oluşturduğu determinantın değeri sıfırdır. 

O hâlde, 


4. 


V 1 = (0, -3, 1), v 2 = (1, 2, b), v 3 =(a, 0, -2) 
vektörleri için 

0 -3 1 

1 2 b = 0 olur, 

a 0 -2 

1 . satıra göre açılım yapılırsa, 

1b 12 

+ 1 . =0 
a -2 a 0 

0 + 3(-2 -ab) + (0 - 2a) = 0 
-6 - 3ab - 2a = 0 
3ab + 2ab + 6 = 0 bulunur. 



Yanıt A 

AB . BD + BC . BD = 0 
(AB + BC) . BD = 0 


(B - A + C - B) . BD = 0 

(c-a).bd = o 

AC . BD = 0 olur. 

İki vektörün skaler çarpımı sıfır ise vektörler bir- 
birine diktir. 

AC ± BD dir. 

Yanıt B 


5. A = (x,2,0), B =(1, y,0) ve C = (-2, 0, x+y) 
vektörleri lineer bağımlı ise oluşturdukları 3x3 
determinant sıfır (0) demektir. Sarrus yöntemi 
kullanılarak; 



xy(x+y) -2(x+y) = 0 


=> (x+y) . (xy-2) = 0 bulunur. . 

Yanıt C 


6. Bir önermenin totoloji olması için doğruluk 
değerinin her durumda 1 (yani doğru) olması 
gerekir. 

A = (a, b), B = (c, d), C = (e, f) üç vektör olsun. 
Seçenekler incelenirse 

A) A . (B + C) = A . B + A . C 

=> (a, b).[(c, d)+(e, f)]=(a, b).(c, d) + (a, b) . (e, f) 
=> (a, b) . (c + e, d + f) = ac + bd + ae + bf 
=> a . (c + e) + b . (d + f) = ac + bd + ae + bf 
=> a . c + a. e + b. d + bf = ac + bd + ae + bf 
her zaman doğru olduğu için totolojidir. 

B) A . B = B . A eşitliği totolojidir. 

=> (a, b) . (c, d) = (c, d) . (a, b) 

=>a.c + b.d = c.a + d.b 
=>a.c + b.d = a.c + b.d 

C) A + B = B+ A eşitliği totolojidir. 

=> (a, b) + (c, d) = (c, d) + (a, b) 

=+ (a + c, b + d) = (c + a, d + b) 

=> (a + c, b + d) = (a + c, b + d) 

D) B = C=+A.B = A.C 

B = C = (c, d) ise A . (c, d) = A . (c, d) 

(a, b) . (c, d) = (a, b) (c, d) 
ac + bd = ac + bd 

ifadesi her zaman doğru olduğu için totolojidir. 

E) A.B=A.C=>B = C 

(a, b) . (c, d) = (a, b) . (e, f) 
a.c + b.d = a.e + b.f eşitliği; 

B = C 

(c, d) = (e, f) 

C — 61 

| =* ifadesini gerektirmez. Totoloji değildir. 

Yanıt E 
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Bölüm 3 


Vektörler 


g rg-j 

^ =(6,-2) ve = (3, x) vektörlerinin 

birbirine dik olması için skaler çarpımlarının sıfır 
olması gerekir. 

(6, -2) . (3, x) = 0 
6 . 3-2 . x = 0 


x = 9 olur. 


Yanıt A 


14. 3x + 2y - 1 = 0 => 2y = -3x + 1 

-3 1 -3 

=* y = ~2~x + ğ- doğrusunun eğimi m = -y dir. 

Doğrultman vektörünün eğimi de aynı olmalıdır. 

Seçenekler incelendiğinde (D) seçeneğindeki 
3 

vektörün eğiminin ~ş olduğu görülür. 

A) 2f+ 3f= (2, 3) => eğim = | 

B) 3m- 2 f= (3, 2) =* eğim = | 

C) -3 f+ 2f= (-3, 2) =* eğim = ^ 

D) -2l + 3f= (-2, 3) => eğim = =f 


E) 3f- 2p= (3, -2) => eğim = -j- 


15. 7 = 37 - 47 = 3 . (1,0) -4.(0, 1) 
= (3, 0) - (0, 4) = (3, -t) tür. 
|v|= ■ v /( 3) 2 + (-4) 2 = 5 br dir. 


Yanıt D 


C. Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 


LYS SORUSU 


1. P(0, 2, 3) ve Q(2, 7, 5) noktalarından geçen 

doğru -x + y + 2z + a = 0 düzlemini A(b, -3, c) 
noktasında kestiğine göre, a + b + c toplamı 
kaçtır? 

A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2 

(2012-LYS1) 


2. Uzayda = — ğ— ■ = z ^ 3 doğrusu 

3x + (p + 1) y + 2z - 5 = 0 

düzlemine paralel olduğuna göre, p kaçtır? 


D) -2 E) -3 

(2010-LYS1) 


OYS SORULARI 


Denklemleri 

2x+2y-z + 12 = 0 ve 4x+4y-2z - 10 = 0 
olan iki düzlem arasındaki uzaklık kaç birim- 
dir? 


(1996-ÖYS) 


Yanıt A 


i6. x=r=ı .r+o.f=(i,o) 

7 = -Af + 5p= -4(1 , 0) + 5(0, 1) = (-4, 0) + (0, 5) 
= (-4, 5) ve 

x\ y = (1, 0) . (-4, 5) = 1 . (-4) + 0 . 5 = -4 tür. 

Yanıt D 


2. A(1, 0, -1) noktasından geçen ve 

N = (-1, -2, 1) vektörüne dik olan düzlemin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x + 2y-z-2 = 0 B)x-2y + 2z = 0 
C)x + y + z-1=0 D)2x-y + z= 0 
E)x-y-z-1 = 0 

(1994-ÖYS) 
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Vektörler 


Bölüm 3 





A(x 1 , y v z-j) noktasından geçen ve N = (a, b, c) 
vektörüne dik olan düzlemin denklemi 
a . (x - + b . (y - y.,) + c . (z - z.,) = 0 olur. 

O hâlde, 

A(1, 0, -1) noktasından geçen ve 

N = (-1, -2, 1) vektörüne dik olan düzlemin 

denklemi 

-1 . (x - 1) - 2 . (y - 0) + 1 . (z - (-1)) = 0 
=>-x + 1 -2y + z + 1 = 0 
=>-x-2y + z + 2 = 0 
=*x + 2y-z-2 = 0 olur. 

II. vol 

N = (-1, -2, 1) ise düzlem denklemi, 

-1 .x - 2.y + 1 .z + d = 0 olur. 

A(1, 0, -1) noktası düzlem denklemini sağlaya 
cağı için 

-1.1 - 2.0 + 1.(-1) + d = 0 
d = 2 bulunur. 

-x - 2y + z + 2 = 0 ya da 
x + 2y-z-2 = 0 düzlemi elde edilir. 

Yanıt A 





A. Parabol 

B. Elips 

C. Hiperbol 

D. Karışık Konikler 





Not: (*) işaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM’ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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dOUUESIS 




LYS SORUSU I 

y 2 = -4x parabolünün x = 2 doğrusuna göre 
simetriğinin denklemi aşağıdakiierden hangi- 
sidir? 

A) y 2 = 4x B) y 2 = -4(x - 2) 

C) y 2 = -4(x + 4) D) y 2 = 2(x - 4) 

E) y 2 = 4(x - 4) 

(2010-LYS1) 


1 


USS SORULARI 


1 . y 2 = 6x parabolünün y = x + 5 doğrusuna en 
yakın noktasının ordinatı aşağıdakiierden 
hangisidir? 

A) 6 B) 3 C) 1 D) 0 E) -6 

(1979-ÜSS) 


2. px 2 + 2xy + y 2 -x + y = 0 koniğinin bir parabol 
göstermesi için p’nin değeri ne olmalıdır? 


I OYS SORULARI J 

1 . y = x 2 - 4x ve y = 3x 2 + x parabolünün kesim 
noktalarından ve (1, 0) noktasından geçen 
türdeş (aynı türden) parabolün denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

A) 1 3x 2 - 1 3x - 7y = 0 

B) 13x 2 - 7x - 3y = 0 

C) 7x 2 - 6x - y = 0 

D) 7x 2 - 7x - 13 = 0 


E) 6x 2 - 7x - y = 0 


(1995-ÖYS) 


(1978-ÜSS) 


3. Odağı F(2, 0) ve doğrultmanı x + 2 = 0 olan 
parabolün denklemi aşağıdakiierden hangisi- 
dir? 


A) y 2 = 2x 


D) x = 4y 2 


E) x = 8y 2 


(1974-ÜSS) 


4. y = 3x 2 - 6x + 1 parabolünün odak noktası 
aşağıdakiierden hangisidir? 


(1972-ÜSS) 


2. y = -x 2 eğrisi üzerinde, P(-3, 0) noktasına en 
yakın olan noktanın apsisi kaçtır? 

A) 4 B) 3 C) 2 D) -1 E) -2 

(1995-ÖYS) 


y 2 = 8x parabolünde y = 2x - 4 denklemi ile 
verilen kirişin orta noktası aşağıdakiierden 
hangisidir? 

A) (-3 ; 1) B) (2 ; 3) C) (3 ; 2) 

D) (2 ; - 3) E) (3 ; - 2) 

(1972-ÜSS) 
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Konikler 

6. y 2 = 6x parabolünün odağının apsisi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) 6 B) | C) 3 D) | E) -3 

(1970-ÜSS) 


7. y 2 = 8x parabolünün doğrultmanının denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x = 0 B) y = 2x C) x + 2 = 0 

D) x - 2 = 0 E) x = 8 

(1970-ÜSS) 


Bölüm 4 



I LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ || 

1 . Herhangi bir doğru ya da eğrinin x = k doğrusu- 
na göre simetrisi alınırken, denkleminde x yerine 
(2.k - x) yazılır. 

y 2 = -4x in x = 2 doğrusuna göre simetriğini 
bulmak için x yerine 

2 . 2 - x = 4 - x yazılır. 
y 2 = -4.(4 - x) 


y 2 = 4.(x-4) elde edilir. 


Yanıt E 


8. y = -jX 2 - 2x + 2 parabolünün odağı aşağıda- 


ki noktalardan hangisidir? 


A) (4, 3) 


B) (4, -1) 


C)(4,4) 


D >(î 2 ) 'Mî' 3 ) 


(1967-ÜSS) 


9. x-y + 2 = 0 doğrusu y 2 = 2px parabolüne 
teğet ise p nin değeri ne olmalıdır? 

A) -4 B) -2 C) 2 D) 3 E) 4 

(1966-ÜSS) 


CEVAPLAR 


2. C 3. C 


5. C 6. B 


ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ | 

y = x 2 - 4x ve y = 3x 2 + x parabollerinin kesim 
noktalarından ve (1 , 0) noktasından geçen para- 
bolü bulmak için doğru demeti ya da çember 
demeti bilgisini kullanarak "parabol demeti" 
oluşturulabilir. 

y = x 2 - 4x => y — x 2 + 4x = 0 (I. parabol) 
y = 3x 2 + x => y - 3x 2 - x = 0 (II. parabol) 
Parabol demetinin denklemi; 

(I. parabol) + k.(ll. parabol) = 0, kGR 
y - x 2 + 4x + k.(y - 3x 2 - x) = 0 
(1 , 0) noktasını kullanarak x = 1 ve y = 0 yazılırsa 
0-1 + 4 + k.(0 - 3 - 1) = 0 
3 - 4k = 0 

3 

k = bulunur. 

4 

3 

Parabol demetinde k = yazılırsa 
y - x 2 + 4x + -|- (y - 3x 2 - x) = 0 
y-x 2 + 4x + -|-y--|-x 2 --|-x = 0 
4y - 4x 2 + 1 6x + 3y - 9x 2 - 3x = 0 
-13x 2 + 13x + 7y = 0 
13x 2 - 13x - 7y = 0 denklemi elde edilir. 

Yanıt A 
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Bölüm 4 


Konikler 
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Konikler 


Bölüm 4 


3. Parabolde odak f(—,o) dır. 
F(2, 0) verildiğine göre, 
j^ = 2=>p = 4 ve 
2p = 2.4 = 8 olur. 

Parabolün denklemi ise, 
y 2 = 2 px => y 2 = 8 x olur. 


Yanıt C 


7, y 2 = 2 px parabolünün doğrultman denklemi 
x = -| dir. 
y 2 = 2 px = 8 x 

2 p = 8 

p = 4 ve 


x + 2 = 0 doğmsu elde edilir. 


Yanıt C 


y = 3x 2 - 6 x + 1 
a = 3, b = - 6 , c = 1 
parabolünün odak noktası 

r /-b 4ac - b 2 + 1 \ 

V2a’ 4a I 

J _e 4.3.1 -(- 6) 2 + 1 


= F(l,^)d, 


Yanıt B 


5. 1. vol 

Verilen seçeneklerden 

y = 2x -4 doğrusunu sağlayan tek noktanın (3,2) 
noktası olduğu anlaşılır. 

2. vol 


Vo= m ^ y o = 2 


y 0 = 2 


8 . y = ax 2 + bx + c parabolünün odak noktası 




y = ^-x a - 2 x + 2 parabolünde 
-t~^ = 4 ve f (4) = -2 dir. 

O hâlde odak, 

Fİ 4, f(4)+— 4-\ = F(4, -2 + 1 ) 

ı 4 H 

= F(4, 1 ) dir. 


Yanıt B 


2 = 2x„ - 4 =s> x„ = 3 
o o 


(3, 2) noktası olur. 


Yanıt C 


6. y 2 = 6 x parabolünün odağı, 
2p = 6 =s> p = 3 ve 

F (f'°MI°) ° lur - 


Odağın apsisi x = dir. 


Yanıt B 


9. Teğetlik şartı 
p - 2 mn ı.= 0 dır. 
m = 1 , n = 2 olduğu için 
p- 2 . 1.2 = 0 
p = 4 bulunur. 


Yanıt E 


Bölüm 4 


Konikler 



I LYS SORUSU 

1 . 4x 2 + y 2 - 8 kx + 4my + 36 = 0 

denklemi, aşağıda verilen k ve m değerlerin- 
den hangisi için elips belirtir? 

A) k = 0, m = 2 B) k = 2, m = 3 

C) k = -1 , m = 1 D) k = -2, m = 0 


E) k = -2, m = 1 


(2011-LYS1) 


OYS SORULARI 


3. 4x 2 + 9y 2 = 1 44 elipsinin + ~ = 1 doğrusuna 

en yakın noktasının apsisi kaçtır? 


(1 986-ÖYS) 


2 2 

^ 5 -+-^-= 1 elipsinde — = ~ ve a - b = 1 oldu- 
a 2 b 2 a 5 

ğuna göre, b kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 

(1984-ÖYS) 


Büyük eksen köşeleri A(5, 0), A'(-5, 0) olan ve 
D^-4,-jP-j noktasından geçen merkezil (stan- 
dart) elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 


- + y 2 = 1 


xi+yi=ı 

25 16 


X 2 

B'İS'ÎS - 1 

X 2 

25 + 25 =1 


x 2 

^ 25 + 12 = 1 


(1 996-ÖYS) 


2. y = mx + 5 doğrusu 9x 2 + 25y 2 - 225 = 0 elipsi- 
ne teğet olduğuna göre, m aşağıdakilerden 
hangisidir? 



2 2 

Şekildeki elipsin denklemi ■£=- + —■= 1 ve odak- 

<LD I O 

ları P, F dir. 

F'F çaplı çemberin M noktasındaki teğeti elip- 
sin A köşesinden geçtiğine göre, M noktası- 
nın apsisi nedir? 


(1 995-ÖYS) 


(1 982-ÖYS) 


6 


YGS - LYS ° GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 


YGS - LYS - GEOMETRİ-ANALİTİK GEOMETRİ 





Konikler 


Bölüm 4 



Şekilde verilen ABC üçgeninin [AC] ve [BC] 

_4 

kenarlarının eğimleri çarpımı -ğ- olduğuna 
göre, C köşesinin koordinatları aşağıdaki 
denklemlerden hangisini sağlar? 







(2009-ÖSS M a 1 2) 


3. Eksenleri koordinat eksenleri olan bir elipste, 
odağın bir teğet üzerindeki izdüşümü H (4 ; 3) 
noktasıdır. 

Bu elipsin büyük eksen uzunluğu aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 

(1972-ÜSS) 

4. 4x 2 + 9y2 = 36 elipsinin doğrultman doğruları- 
nın denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x=±^ C)x=±-| 

D)x.| E|x.| 

(1971-ÜSS) 

5. Sabit bir noktaya ve sabit bir doğruya olan 
uzaklıklarının oranı X. = 3/5 ile ifade edilen 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Çember B) Elips C) Hiperbol 

D) Doğru E) Parabol 

(1970-ÜSS) 



1. y = ~|-x doğrusu, 16x 2 + 36y 2 = 625 elipsinin 
bir köşegenidir. 

Eşlenik köşegenin denklemi nedir? 


A) y = |x B)y = |x C)y = -f£x 

°)y = § x E)y = fx 

(1974-ÜSS) 


6. Yandaki şekilde “Bir elips 
ile PQ ye paralel kirişlerin 
orta noktalan” cümlesi göz 
önüne alınırsa aşağıdaki 
önermelerden hangisi doğrudur? 

A) PQ ye dik bir çaptır. 

B) P odağından geçen bir kiriştir. 

C) P deki teğete paralel bir çaptır. 

D) P deki teğete paralel bir kiriştir. 

E) Böyle bir cümle düşünülemez. 

(1970-ÜSS) 



2 . 4x 2 + 25^ = 100 elipsinin büyük eksen uzun- 

luğu şunlardan hangisidir? 

A) 4 B) 8 C) 6 D) 12 E) 10 

(1 973-ÜSS) 


7. 9x 2 + 25y 2 = 225 elipsinin odakları arasındaki 

uzaklık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 8 birim B) 9 birim C) 1 0 birim 
D) 12 birim E) 15 birim 

(1969-ÜSS) 
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Bölüm 4 


Konikler 


8. 9x 2 + 49y 2 = 441 elipsinin dış merkezliği aşa- 

ğıdakilerden hangisidir? 


(1969-ÜSS) 


9. 1 6x 2 + 36y 2 = 625 elipsinin parametresi aşa- 

ğıdakilerden hangisidir? 


50 0 5O 

Aj 18 ’ 9 


(1968-ÜSS) 


10. x 2 + 4y 2 = 4 elipsi ile bu elipsin asal dairesinin 
alan farkı nedir? 

A) k B) 1 ,5ît C) 2ır D) 2,5;r E) 37t 

(1967-ÜSS) 


1 1 . 4x 2 + 9y 2 = 36 elipsinin odaklarının koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (0,±/5) B)(0;±/Î0) 

C) (±/Î0;0) D)(±/5;0) 

E) (±/ 5 ;/ 5 ) 

(1966-ÜSS) 


LYS SORUSUNUN ÇÖZÜMÜ 


1 . 4x 2 + y 2 - 8kx + 4my + 36 = 0 

denklemini seçeneklerden yola çıkarak tam 

kareye tamamlamaya çalışalım. 

A) k = 0 1 4x 2 + y 2 + 8y + 36 = 0 

m = 2 j (2x) 2 + (y + 4 ) 2 = -20 
denklemi bir elips belirtmez. 

B) k = 2 1 4x 2 + y 2 - 16x+ 12y + 36 = 0 

m = 3 } (2x - 4) 2 + (y + 6) 2 = 1 6 

denklemi bir elips belirtir. 

C) k = -1 ] 4x 2 + y 2 + 8x + 4y + 36 = 0 


m = 1 j (2x + 2) 2 + (y + 2) 2 = -28 
denklemi bir elips belirtmez. 

D) k = -2 4x 2 + y 2 + 1 6x + 36 = 0 

m = 0 (2x + 4) 2 + y 2 = -20 

denklemi bir elips belirtmez. 

E) k = -2 ] 4x 2 + y 2 + 1 6x + 4y + 36 = 0 


m = 1 J (2x + 4) 2 + (y + 2) 2 = -16 
denklemi bir elips belirtmez. 


Yanıt B 


LYS 

1.B 

ÖYS 

1.C 


CEVAPLAR 


OYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


. y^ 

1. Elipsin denklemi + dir. 

4İO 

|-4,—j noktası denklemi sağlar. 


2. C 

3. C 

4. B 

5. B 

6. 

D 

^ r } ^ J 1 IUIVLUUI 







16 144 1 







25 25 ’ b 2 

2. E 

3. E 

4. A 

5. B 

6. 

C 

elipsin denklemi 

8. C 

9. B 

10. C 

11. D 





1 => b^ = 16 ve 
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Konikler 


Bölüm 4 



1. 1. yol 2 

k 

x 2 + y 2 = 4 çemberi ile / 

\\ 

x.y = 1 hiperbolünün 2 ( 

T- 

grafikleri çizildiğinde 4 


tane kesişim noktası \\ 

y 

olduğu görülür. - 2 V~ 



x 2 + y 2 = 4 


denklemleri ortak çözülerek yukarıdaki şekilde 
gösterilen A, B, C, D kesişim noktalarının koor- 
dinatları elde edilir. 



( 10, °) / 2/TÖ 2/Tö \ ( 10 ' 0 ' 


Düzlemde iki noktaya olan uzaklıkları farkı sabit 
olan noktaların geometrik yeri hiperbol belirtir ve 
denklemi 


Bölüm 4 


Konikler 


\\ A'(-3.0) 



\ 

i \ 

T 

■*' 

5 

'■/T-**- 3 X 

fe,0) 

F(-\S^0 ) J 

A 

k 

[a F{ ^34,0) 

£ 3 ' 

_ y=--5x 


x=3 

x = 3 teki teğetini alalım. 


T_x = 3^y = |.3 = 5 T = (3,5) 

K-x = 3^y = -|.3 = -5 K = (3,-5) 

OKT üçgeninin tabanı |TK| = 10 birim ve yüksek- 
liği |OA| = 3 birim olur. 

Alan = =15 birim karedir. 

Yanıt D 



denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 





I 


2. x 2 - 2xy + y 2 -x + y = 0 

şeklinde verilen ikinci dereceden denklem 
aşağıdakilerden hangisinin denklemidir? 

A) Kesişen iki doğru B) Paralel iki doğru 
C) Bir elips D) Bir çember 

E) Bir hiperbol 

(1995-ÖYS) 
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Konikler 


Bölüm 4 


ÜSS SORULARI 



1 InVn ■ 






1. x 2 - y 2 = 0 aşağıdaki eğrilerden hangisinin 
denklemidir? 

A) Hiperbol B) Kesişen iki doğru 

C) Elips D) Çember 


I ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ | 

1 . (x-2) 2 + (y+1) 2 = 0 -» (2; -1) noktası bulunur. 

Yanıt E 


E) Nokta 


(1 974-ÜSS) 


2 . 


(x - y) 2 - (x - y) = 0 
(x-y)(x-y-i) = o 


x-y = 0 
x-y-1 =0 


paralel iki 


doğru olur. 


Yanıt B 


2. x = ; y = b tg parametrik denklemi aşa- 

ğıdaki eğrilerden hangisinin denklemidir? 

A) Doğru B) Elips 

C) Hiperbol D) Parabol 

E) Çember 

(1 972-ÜSS) 


ÜSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ 


1 . 


x = y 


(x-y) (x+y) = 0 


N \x = -y 


Kesişen 2 doğru denklemi bulunur. 


Yanıt B 


3- y = fonksiyonunun grafiği aşağıdaki- 

lerden hangisidir? 

A) Bir elipstir B) Bir hiperboldür 

C) Bir paraboldür D) Bir çemberdir 

E) Bir doğrudur 

(1969- ÜSS) 


CEVAPLAR 


ÖYS 

1. E 2. B 

ÜSS 

1. B 2. C 3. B 


x _ a ^ 1 _ x 

cos cos a 

=> sec = — 
a 

y = b.tan =>tan =-^- olur. 

b 

sec 2 cp = 1 + tan 2 cp özdeşliği kullanılarak 



hiperbol denklemi elde edilir. 

Yanıt C 


3 - y = y t İT7 fonksiyonunun grafiği bir hiperbol- 

cL X + D 

dür. 

Yanıt B 




I 

1 


i 



i 

i 
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ÖYS SORULARI 

1 . Bir kenarı A(-5, -9), diğer kenarı B(5, 7) nok- 
tasından geçen bir dik açının köşesinin 
geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) x 2 + y 2 = 1 6 

B) x 2 + y 2 - 6 x - 4 = 0 

C) x 2 + y 2 - 4x - 4y -1 =0 

D) x 2 + y 2 - 8x + 4y - 9 = 0 

E) x 2 + y 2 + 2y - 88 = 0 

(1998-ÖYS) 



YILLAR 

O 

O 

(M 

2011 

2012 



YGS 

Geometrik Yer 


i i 

i I 






YILLAR 



O 

O 

CM 

O 

CM 

2012 



LYS 

Geometrik Yer 



J 






YILLAR 

5 

O) 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

1999* 

O 

o 

o 

CM 

O 

O 

CM 

CM 

O 

O 

CM 

2003 

•^r 

o 

o 

CM 

2005 | 

C D 
O 
O 
CM 

h- 

o 

o 

CM 

2008 

2009 

ÖSS Geometrik Yer 



u 

u 









□ 

□ 

□ 

□ 

_ 

r 


_ 

__ 




_ 


I 



J 



Not: (*) İşaretli sütundaki sorular 1999 yılında ÖSYM’ce iptal edilen ÖSS'nin soru dağılımıdır. 
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2. A(5, 1) noktasının y - ax - 2 = O doğrularına 

göre simetrikleri olan noktaların geometrik 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 = 1 6 

B) (x-2) 2 + (y - I) 2 = 25 

C) x 2 + (y - 2) 2 = 26 

D) (x - 3) 2 + (y - 2) 2 = 1 6 

E) (x - I) 2 + y 2 = 25 

(1995-ÖYS) 



Şekildeki ABC üçgeninin dışında ve B açısının 
içinde bir P noktası alınmıştır. 

A A 

A(PAB) + A(PBC) sabit olduğuna göre, P nin 
geometrik yeri nedir? 

A) Işın 

B) Doğru parçası 

C) Çember yayı 

D) Parabol yayı 

E) Hiperbol yayı 

(1993-ÖYS) 
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4. A(2, 1) noktasının y = mx + 1 doğrularına göre 

simetriklerinin geometrik yerinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + (y - I) 2 = 4 

B) (x - 2) 2 + y 2 = 9 

C) (x - I) 2 + y 2 = 1 

D) (x- I) 2 + (y-2) 2 = 5 

E) x 2 + (y - 2) 2 = 1 

(1985-ÖYS) 


ÜSS SORULARI 



Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Ox ekseni 
üzerinde başlangıca göre simetrik A ve B sabit 
noktaları ile sabit bir C noktası alınıyor. AB yi 
kiriş kabul eden çemberlere C den çizilen teğet- 
lerin değme noktaları M(x, y) olduğuna göre bu 
noktaların geometrik yerinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 - 2cx + a 2 = 0 

B) a 2 x 2 + a 2 y 2 - cx = 0 

C) x 2 + y 2 - cx = 0 

D) x 2 + y 2 - 2cx + c 2 - a 2 = 0 

E) x 2 + y 2 - 2cx - a 2 c 2 = 0 

(1979-ÜSS) 
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2 . 



Aralarındaki uzaklıkları u birim olan d ve d' 
paralel doğruları veriliyor. Bu doğrulardan 
uzaklıkları farkı u birim olan P noktalarının 
geometrik yeri nedir? 

A) Elips 

B) Hiperbol 


Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi B(1, -1) 
noktasından geçen ve y = 1 doğrusuna teğet 
olan çemberlerin merkezlerinin geometrik 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y = -lx 2 + ^-x + -l 

B) y = -jx 2 -lx + l 

C) y = -lx 2 + lx-l 

D) y = -lx 2 -lx-l 

E) y = --^x 2 + ^x+j 

(1979-ÜSS) 



C) Parabol 

D) d ve d' arasında kalan düzlem parçası (d ve 
d’ dahil) 

E) d ve d' arasında kalan bölgenin dışındaki 
düzlem parçası (d ve d' dahil) 

(1975-ÜSS) 

5. R yarıçaplı sabit bir çember veriliyor. Değişken 
bir P noktasının bu çemberin merkezine ve çem- 
berin P ye en yakın olan noktasına uzaklıkları 
oranı (^0) sabittir. P nin geometrik yeri nedir? 

A) Elips B) Hiperbol C) Parabol 

D) Çember E) Doğru 

(1975-ÜSS) 


6. t parametre olduğuna göre, y = tx 2 - t 2 x+3 
parabollerinin tepe noktalarının geometrik 
yerini aşağıdakilerden hangisi gösterir? 

A) y = x 2 + 3 

B) y = -6x 3 + 3 

C) y = 3 

D) y = -2x 3 + 3 

E) y = -x 2 + 3 

(1975-ÜSS) 


Yukarıdaki şekilde AB = 1 0 birim ve = — tür 

MB 3 

A ve B noktaları koordinat eksenleri üzerinde 
olmak üzere AB doğru parçası kaydırıldığın- 
da R/l noktasının geometrik yeri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 





= 1 


C) x 2 +y 2 =25 



7. Aşağıdakilerden hangisi, denklemleri 

2x - 3y + 5 = 0 ve -6x + 9y + 24 = 0 olan iki 
doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktaların 
geometrik yerini gösterir? 

A) y = x + 2 ve y = -x 

B) 6y - 4x - 3 = 0 

C) 8x-12y-19 = 0 

D) 3y-3x-6 = 0vey + x + 2 = 0 

E) 4x-6y-3 = 0 

(1975-ÜSS) 
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8. Aşağıdaki geometrik yerlerden hangisi, üç 
boyutlu uzayda doğrudur? 

A) Bir doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktala- 
rın geometrik yeri bir küredir. 

B) Bir düzlemden eşit uzaklıkta bulunan nokta- 
ların geometrik yeri bir çift doğrudur. 

C) Sabit iki noktaya olan uzaklıkları oranı sabit 
(*1) olan noktaların geometrik yeri bir küre- 
dir. 

D) Aykırı iki doğrudan eşit uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yeri, bunlara paralel 
olan bir düzlemdir. 

E) Paralel iki doğrudan uzaklıkları oranı sabit 
(-=1 ) olan noktaların geometrik yeri, belirttik- 
leri düzleme dik bir doğrudur. 

(1975-ÜSS) 

9. Bir ABC üçgeninde BC kenarına çizilen para- 
lel bir doğru, öteki iki kenarı D ve E noktala- 
rında kesiyor. DE doğrusu BC ye paralel ola- 
rak hareket ediyor. DE doğru parçasının orta 
noktasının geometrik yeri, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) A açısının iç açıortayı 

B) a kenarının orta dikmesi 

C) a kenarına ait yükseklik 

D) Çevrel çemberin A dan geçen çapı 

E) a kenarının kenarortayı 

(1974-ÜSS) 


10. “Kesişen iki doğruya teğet olan çemberlerin 
merkezlerinin geometrik yeri...” ifadesinde 
noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi konur- 
sa geometrik yer doğru olarak ifade edilmiş 
olur? 

A) Birbirine paralel iki doğrudur. 

B) Kesişen iki doğrudur. 

C) Bir doğrudur. 

D) İki doğrudur. 

E) Bu doğruların teşkil ettiği açıların açı ortayla- 
rı olan bir çift doğrudur. 

(1969-ÜSS) 


1 1 . Sabit iki noktaya olan uzaklıkları oranı sabit 

olan noktaların geometrik yeri aşağıdakiler- 

den hangisidir? 

A) Bu iki noktayı birleştiren doğru parçasının 
orta dikmesidir. 

B) Bu iki noktayı odak kabul eden bir elipstir. 

C) Bu iki noktayı odak kabul eden bir hiperbol- 
dür. 

D) Bu iki noktayı çap uçları kabul eden bir çem- 
berdir. 

E) Bu iki nokta arasını verilen sabit oranda 
bölen noktalar çap uçları olmak üzere çizilen 
çemberdir. 

(1968-ÖSS) 



ÖYS 


1. E 

2. C 

3. B 

4. A 



ÜSS 






1. A 

2. C 

3. E 

4. E 

5. D 

6. D 

7. E 

8. C 

9. E 

10. E 

11. E 
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4. Geometrik yer bir çember belirtir. Bu çember 
A(2, 1) noktasından geçeceğinden bu noktanın 
koordinatlarını sağlamalıdır. 
x = 2 ve y = 1 sayıları seçenekler de denendiğin- 
de 

x 2 + (y - I) 2 = 4 denkleminin sağlandığı görülür. 

Yanıt A 


Dik açının köşesi C(x,y) noktası olsun. 

[CA] 1 [CB] olduğu için bu iki doğrunun eğimleri 
çarpımı -1 olur. 

m CA • m CB = 

y-(-9) y-7 
x-(-5)'x-5 

(y + 9) (y - 7) = - (x + 5) (x - 5) 

y 2 + 2y - 63 = -x 2 + 25 

x 2 + y 2 + 2y - 88 = 0 denklemi elde edilir. 


2. Geometrik yer bir çember belirtir. Bu çember A 
ve A nın simetriklerinden geçeceği için A nokta- 
sının koordinatlarını sağlamalıdır. 
x = 5 ve y = 1 yazıldığında eşitliğin sağlandığı 
denklem 

x 2 + (y - 2) 2 = 26 çemberidir. 

Yanıt C 



1 . C noktasına göre kuvvet yazılırsa, 
[CM[ 2 = |CB| . [CA| 

(c-x) 2 + (0— y) 2 = (c-a) . (c + a) 
c 2 - 2cx + x 2 + y 2 = c 2 - a 2 


x 2 + y 2 - 2cx + a 2 = 0 olur. 


Yanıt A 


3. 



A A 

A(PAB) + A(PBC) = sabit 


c.x a.y 
2 2 


keR 


cx + ay = 2k bir doğru denklemidir. B açısının 
içinde kalan kısmı doğru parçası olur. 


Yanıt B 


2. Merkez M(x, y) olsun. 

M nin B noktasına uzaklığı, y = 1 doğrusuna 
olan uzaklığına eşit olmalıdır, y = 1 doğrusuna 
değme noktası H olsun. O hâlde, 

|MB| = |MH| 

=> 7( x ~ 1 ) 2 + (y + 1 ) 2 =(ı-y) 

=> x 2 - 2x + 1 + y 2 + 2y + 1 = y 2 - 2y + 1 
=> 4y = -x 2 + 2x - 1 

1,1 i 

=> y = -J* + 2"X - J olur. 

Yanıt C 
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|MA| = 4 br ve |MB| = 6 br olur. 


M(x, y) olsun. 

A A 

HMA - KBM olduğu için 


— * v — x 
sin B = -i-.cos B = -t- olup 
b 4 

sin 2 B + cos 2 B = 1 




16 


= 1 olur. 


Yanıt E 



P 2 


Geometrik yere ait bir P 1 noktasının d ve d' 
paralel doğrularına olan uzaklıkları P 1 A 1 ve P 1 B 1 
ise, 

P 1 B 1 - P 1 A 1 = u olur. 

P 2 noktası da aynı şartları sağlar. Buna göre, d 
ve d' paralel doğruları arasında kalan bölgenin 
dışındaki her P noktasının doğrulara olan uzak- 
lıkları farkı u kadardır. 

Yanıt E 


Geometrik Yer 
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